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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1399 


30 Σεπτεμβρίου 2003 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. οικ. 54477/2598 

Αποδοχή της Συμφωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευ¬ 
παθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό που θα 
χρησιμοποιείται γι' αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) όπως 
υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970, και 
τροποποιήθηκε και ισχύει την 15η Μαΐου 2003. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου δεύτερου του Ν. 2006/1992 (Α' 11/1992) 
«Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις διεθνείς μετα¬ 
φορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό εξοπλισμό 
που θα χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις μεταφορές (ΑΤΡ) που 
υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η Σεπτεμβρίου 1970» και 

β) του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 (ΑΊ37/1985) όπως 
αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 
154/1992) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παραγρ. 
2α του Ν. 2469/1997 (Α'38/1997). 

2. Την ανάγκη της αποδοχής και ενσωμάτωσης στην 
εθνική νομοθεσία της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής συμ¬ 
φωνίας για τις διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και 
για τον ειδικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι' αυτές 
τις μεταφορές (ΑΤΡ) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 1η 
Σεπτεμβρίου 1970, καθώς και των τροποποιήσεών της 
που τέθηκαν σε ισχύ έως την 15η Μαΐου 2003. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο Πρώτο 

Αποδεχόμαστε τις αναθεωρήσεις της Συμφωνίας γιατις 
διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και για τον ειδικό 
εξοπλισμό που θα χρησιμοποιείται γι' αυτές τις μεταφο¬ 
ρές (ΑΤΡ) η οποία υπεγράφη στην Γενεύη την 1η Σεπτεμ¬ 
βρίου 1970 και κυρώθηκε με το Ν. 2006/92 (Α' 11) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει την 15η Μαΐου 2003. Το ενιαίο 
κείμενο της Συμφωνίας με τα παραρτήματά της, σε πρω¬ 
τότυπο στην Αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελ¬ 
ληνική έχει ως εξής: 


ΑΟΒΕΕΜΕΝΤ ΟΝ ΤΗΕ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΙΟΑΒΒΙΑΟΕ 
ΟΡ ΡΕΒΙ5ΗΑΒΙΕ ΡΟΟϋδΤυΡΡδ 
ΑΝϋ ΟΝ ΤΗΕ δΡΕΟΙΑΕ ΕΟυίΡΜΕΝΤ ΤΟ ΒΕ ΨδΕϋ ΡΟΒ 
δυΟΗ ΟΑΒΒΙΑΟΕ (ΑΤΡ) 
άοηθ 31 Θθπθνα οπ 1 δβρίβπιόβΓ 1970 

ΝΟΤΕ 

Τίιβ άθείρηεΐίοηε βπιρίογβά 3ηά ίίιβ ρΓβδβηίβίίοη οΐΐΐΐθ 
πΐ3ΐθΐϊ3ΐ ίη ίίιίε ρυόΙίοΒίίοη άο ποί ίπιρΙγ ίίιβ βχρΓβδδίοη οί 
3Πγ ΟρίηίΟΠ \Λ/ΪΊ3Ϊ50θνθΓ ΟΠ ίίΐβ ρ3Γί Οί ίίιβ δθΟΓθί3ΙΊ3ΐ Οί ίίΐβ 
υπίίθά Νβίίοηβ οοηοβΓηίηρ ίίιβ ΙβρβΙ είβίυε οί βηγ οουηΐιγ, 
ΐθΓΓΪΐΟΓγ, Οίίγ ΟΓ 3ΓΘ3, ΟΓ Οί ΙΪ5 3υΙίΐΟΓίίίβ5, ΟΓ ΟΟηΟΘΓΠίπρ ίίΐβ 
άβΙίπιίΐΒίίοη οί ίίε ίΓοηίίβΓδ ογ όουηάβηβδ. 


ΡΟΒΕννΟΒϋ 

Τίιβ ίθχί όθίονν οοπιρηδβδ ίίΐθ ΑρΓββιτίθηί ίίδβΐί 3ηά ίίΐθ 
3ΠΠΘΧΘ5 ίη ίίιβ ίοπτι ίη ννίιίοίι ίίΐθγ βηίβΓβά ίηίο ίοΓββ οη 1 
δθρίθηιόθΓ 1970 38 \λ/θΙΙ 35 ίίιβ 3ηηθηάπΐθηΐ5 ΙίιβΓβίο υρ ίο 
15 Μβγ 2003. 


ΑΟΒΕΕΜΕΝΤ ΟΝ ΤΗΕ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑΕ ΟΑΒΒΙΑΟΕ 
ΟΡ ΡΕΒΙδΗΑΒΕΕ ΡΟΟϋδΤυΡΡδ ΑΝϋ ΟΝ ΤΗΕ δΡΕΟΙΑΙ 
ΕΟΙΙΙΡΜΕΝΤ ΤΟ ΒΕ υδΕϋ ΡΟΒ δυΟΗ ΟΑΒΒΙΑΟΕ (ΑΤΡ) 

ΤΗΕ ΟΟΝΤΒΑΟΤΙΝΟ ΡΑΒΤΙΕδ, 

ϋΕδΙΒΟυδ οί ίηηρΓονίηρ ίίΐθ οοηάίίίοηδ οί ρΓβδβΓνβίίοη 
οί ίίΐθ ρυβίίίγ οί ρβπδίιβόΐβίοοάδΐυίίδ άυηηρ ΙΡιβίτ οβπίβρβ, 
ρ3άίουΐ3Γΐγ ίη ίηΙβΓηβΙίοηβΙ ίΓβάβ, 

ΟΟΝδΙΩΕΒΙΝΟ 1ίΐ3ί ίίιβ ίπιρΓονβΓηβηί οί ίίιοδθ οοηάί- 
ίίοηε 13 ΙίΚβΙγ ίο ρΓοπιοίβ ίίιβ βχρβηείοη οί ίΓβάβ ίη ρβηδίι- 
3όΙθ ίοοάείυίίδ, 

ΗΑνΕ ΑΟΒΕΕϋ 35 ίοΙΙοννε: 

0ίΐ3ρΐβΓ I 

δΡΕΟΙΑΕ ΤΒΑΝδΡΟΒΤ ΕΟΨΙΡΜΕΝΤ 

ΑάίοΙβ 1 

Ρογ ίίΐθ ίηίβΓηβΙίοηβΙ οβΓΓίβρβ οί ρβηδίιβόίβ ίοοάδίυίίδ, 
βρυίριηβηΐ 3ίΐ3ίΙ ηοί όθ άβδίρηβίβά 35 "ίηδυΐ3ίθά", "ΓβίηρβΓ- 
3ίθά", "ΓηβοίιβηίοβΙΙγ ΓβίηρβΓβίβά", ογ "ίΐθβίΘά" βςυίρπιβηί 
υηΐθδδ ίί οοπιρίίβε ννίίίι ίίΐθ άθίίηίίίοηδ βηά 5ί3ηά3Γ05 5θί 
ίοΓίίι ίη 3ππθχ 1 ίο ίίιίδ ΑρΓββπιβηί. 

ΑάίοΙβ 2 

Τίιβ ΟοηίΓβοίίηρ Ρβάίβδ δίιβΙΙ ί3ΐ<β ίίιβ πιββδυΓβδ ηβο- 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Θ553ΓΥ ΙΟ θηδυΓθ Ιίΐ3ί ίίΐθ θρυίρΐΎΙθηί ΓθίθΓΓθοΙ ΙΟ ΙΠ 3Γίίθίθ 1 
Οί ΙΗΪ3 ΑρΓΘΘΓΠΘΠΐ 18 ίηδρθΟίθΟί 3ΠθΙ ΙθδίθΟί ίΟΓ ΟΟΓηρΙίθΠΟΘ 
ννίΙΗ ίίΐθ 53ίςΙ 5ΐ3ηςΐ3Γθΐ5 ίη οοηίοπηίΐγ ννίίίι ίίιβ ρΓονίδίοηδ οί 
3ΠΠΘΧ 1,3ρρθΠ(ίίθθ5 1,2, 3 3ΠθΙ 4, Ιο ΙίΐίδΑρΓβθΙΤΙθηί. Ε3θίΐ 
ΟθΠίΓ3θίίη9 ΡθΓΐγδίίθΙΙ ΓΘΟΟρηίΖθίίΐθνθίίοΙίΙγοίΟΘΓΐίίίΟθΙθδ 
οί οοΓηρΙίβποθ ίβδϋθοΙ ίη οοηίοπΎΐίίγ ννίίίι βππθχ 1, βρρθηοΐίχ 
1, ρ3Γ39Γ3ρίΐ 4 ίο ίίΐίδ Α9ΓΘΘΙΎ1ΘΠΙ 6γ ίίΐθ ΟΟΓηρθίθηΙ 3ϋ- 
Ιίιοηίγ οί βηοΙίΐθΓ ΟοηΐΓ3θίίης] ΡθΓίγ. Εβοίι ΟοηίΓ3θΙίη9 
ΡθΓίγ ΓΠ3Υ ΓΘΟΟρΠΙΖΘ ίίΐθ νθΐίοΐίΐγ Οί ΟΘΓίίίίΟθΙθδ Οί ΟΟΙΎΐρίί- 
3ηοθ ίδδυθοΙ ίη οοηίοπτηίΐγ ννίίίι ίίΐθ ΓθρυίΓθΐηθηΙδ οί 3ηηβχ 
1, βρροηοΐίοθδ 1 3ηοΙ2,ΙοΙίιίδΑ9ΓθθηΐΘηΙΐ3γΙίΐθοοηηρθΐΘηΙ 
θυΐίιοπίγ οί 3 δΐ3ίΘ ηοί 3 ΟοηίΓβοΙίηρ ΡθΓίγ. 

ΟίιβρίθΓ II 

ΙΙ5Ε ΟΡ 3ΡΕΟΙΑΙ ΤΒΑΝ3ΡΟΗΤ ΕΩυίΡΜΕΝΤ 

ΡΟΒ ΤΗΕ ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑί ΟΑΒΒΙΑΟΕ ΟΡ ΟΕΒΤΑΙΝ 
ΡΕΒΙ3ΗΑΒΕΕ ΡΟΟϋ3ΤυΡΡ3 

ΑγΙιοΙθ 3 

1. Τίΐθ ρΓονίδίοηδ οί 3ΓΐίοΙθ 4 οί ίίιίδ ΑρΓβθηηθηΙ δίΐ3ΐΙ 3ρ- 
ρίγ ίο 311 03ΠΊ39Θ, \Λ/ίΐθΐίΐθΓ ίΟΓ ίΐΙΓΘ ΟΓ ΓΘ\Λ/3ΓθΙ ΟΓ ίΟΓ 0\Λ/Π 30- 
οουηί, 03 γγιθοΙ ουί θχοΐυδίνθίγ - βολβοί ίο ίίΐθ ρΓονίδίοηδ οί 
ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2 οί ίίιίδ 3ΓΐίθΙθ - ί>γ Γ3ίΙ, Ιθγ Γ03θΙ ΟΓ ί>γ 3 ΟΟΙΎΐίΐί- 
η3ίίοη οίίίΐθίννο, οί 

- ρυίοΙ< (οΐΘθρ)-ίΓθΖθη βηοΙ ϊγοζθπ ίοοοίδίυίίδ, 3ηοΙ οί 

- ίοοοίδίυίίδ ΓθίθΓΓθοΙ ίο ίη βππθχ 3 ίο ίίιίδ Α9γθθι71θπΙ θνβη 
ίί ΐίΐθγ 3γθ ηθίίίιβΓ ηυίοΚ (οΙθθρ)-ίΓθΖθη πογ ϊγοζθπ, 

ίΐίίΐθ ροίηί 3 ί ννίιίοίι ΙΙίθ 9000)3 3 γθ, ΟΓίίΐθ θςυίρηΊθηί οοη- 
Ι3ίηίη9 ΙίΐθΠΊ ίδ, ΙοβοΙθοΙ οη ίο 3 Γ 3 ίΙ ογ γοβοΙ νθίιίοίθ βηοΙ ίίΐθ 
ροίηί 3ΐ ννίιίοίι ίίΐΘ ροοοΙδ 3 γθ, ογ ίίΐθ θρυίρΓΠθηί οοηίβίηίηρ 
ΐίΐθΓη ίδ, υηίοβοΙθοΙ ϊγογπ 1 ίΐ 3 ί νοίιίοίθ 3 Γ 6 ίη ίννο οΙίίίθΓθηί 
δΐ 3 ΐθ 5 3 ηοΙ ΐίΐθ ροίηί 3 ί ννίιίοίι ίίΐθ 9 θοοΐ 3 3 γθ υηίοβοΙθοΙ ίδ δίί- 
υβίθοΙ ίη ίίΐθ ΙθΓπίοΓγ οί 3 ΟοηΐΓ3θΙίη9 ΡβΓίγ. 

Ιη ίίΐθ 033Θ οί 03ΓΓΙ39Θ ΘΠίΒίΝηρ οηθ ΟΓ ΓΠΟΓΘ 3Θ3 0ΓΟ33- 
ΙΠ95 ΟΐίΐθΓ ΐίΐ3Π 5Θ3 ΟΓΟδδίηρβ 33 ΓθίθΓΓθοΙ10 ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2 
οί ίίιίδ 3ΓΐίοΙθ, θβοίι ΐ3ηοΙ ]ουτηβγ δίΐ3ίΙ 6 θ οοηδίοΙθΓθοΙ 3θρ3- 
Γ3ίθίγ. 

2. Τίΐθ ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γ39Γ3ρίΐ 1 οί ίίιίδ 3ΓΐίΟIθ δίΐ3ίί 
ΙίΙΟθννίδθ 3ρρίγ ίο 3Θ3 ΟΓΟδδίηρβ Οί Ιβδδ Ιίΐ3Π 150 ΚγΠ ΟΠ ΟΟΠ- 
οΐίίίοη 1ίΐ3ί1ίΐθ ροοοΙδ βγθ δίιίρρθοΙ ίη θςυίριτίθηΐ ϋδθοΙ ίοΓ ίίΐθ 
ΙβηοΙ ι'ουτηθγ ογ ρυΓΠθγδ ννίίίιουί ίΓ3ηδίθ3θΙίη9 οί ίίΐθ ροοοΙδ 
3ηοΙ Ιίΐ3ΐ δυοίι 0Γθδδίη93 ργθοθοΙθ ογ ίοίίονν οηθ ογ πίογθ 
ΙβηοΙ ΪΟϋΓΠθγδ 33 ΓθίθΓΓθοΙ 10 ΙΠ ρ3Γ39Γ3ρίΐ 1 Οί ίίιίδ 3ΓίίθΙθ ΟΓ 
ί3ΐ<θ ρΐ30θ ίΐθίννθθη ίννο δυοίι ΙβηοΙ ]ουΓηθγ3. 

3. ΝοίννίίίΐδΙβηοΙίηρ ίίιβ ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γ39Γ3ρίΐ3 1 3ηοΙ 2 
οί ΐίιί3 ΒΓίίοίθ, ίίΐθ ΟοηΐΓβοίίηρ Ρ3Γίίθ3 πθθοΙ ηοί βρρΙγ ίίΐθ 
ρΓονίδίοηδ οί 3Γίίθίθ 4 οί ίίιίδ ΑρΓΘΘΓΠΘΠΐ ίο ίίΐθ 03ΓΓΙ39Θ Οί 
ίοοοίδίυίίδ ηοί ίηίθηοΙθοΙ ίοΓ ίιυΓηβη οοηδυιηρίίοη. 

ΑγΙιοΙθ 4 

1. Ρογ ίίΐθ 03ΓΓΙ39Θ οί ίίΐθ ρθΠδίιβίιΙθ ίοοοίδίυίίδ δρθοίίίθοΙ 
ίη 3ΠΠΘΧΘ5 2 βηοΙ 3 ίο ίίιίδ ΑρΓβθΐηθηΙ, ίίΐθ θςυίρηΊθηί γθ- 
ίθΓΓθοΙ ίο ίη ΒΓίίοΙθ 1 οίίίιίδ ΑρΓθθΓηθηίδίιβΙΙ ί)θ υδθοΙ υηΐθδδ 
ίίΐθ ΙθΙ7ΐρθΓ3ΐυΓΘ5 10 ί)θ 3ηίίθίρ3ίθθΙ ΙίίΓΟυρίίΟυί 03ΓΠ39Θ 
γθποΙθγ ίίιίδ ΓθςυίΓθηίΘηί ιηθηίίθδΙΙγ υηηβοθδδθΓγ ίοΓ ίίΐθ 
ρυΓροδθ οί ΓΠ3ίηί3ίηίη9 ίίιβ ΙθηηρθΓθΙυΓθ οοηοΐίΐίοηδ δρθοί- 
ίίθοΙ ίη βηηθχθδ 2 3ηοΙ 3 ίο ίίιίδ ΑρΓβθίτίθηΙ. Τίΐθ θςυίριτίθηΐ 
δίΐ3ίί ί)θ 30 δθΙθΟίθΟί 3ΠθΙ υδθθΙ 1ίΐ3ί ίίΐθ ΐθΓΠρθΓ3ίυΓΘ οοηοΐί- 
ίίοηδ ρΓθ5θΓΪί)θοΙ ίη ίίΐθ δβίοΙ βηηθχθδ οβη Ιοθ οοΓηρίίθοΙ ννίίίι 
ΙίίΓΟυρίίΟυί 03ΓΠ39Θ. ΡυΓίίΐΘΓΓΠΟΓΘ, 3ίί 3ρρΓ0ρΠ3ίθ 
ΓΠΘ3δυΓΘ3 δίίβΙΙ ί)θ ΙθΚθΠ, ΓΤ10ΓΘ ρ3Γίίθυΐ3Γΐγ 33 ΓΘ93Γ0Ι3 ίίΐθ 
ΙθΓπρθΓΒίϋΓθ οί ίίΐθ ίοοοίδίυίίδ 3ΐ ίίΐθ ϊϊγπθ οί ΙοβοΙίηρ 3ΠθΙ 33 
ΓΘ93Γ0Ι5 Ι0ΙΠ9 ΟΓ Γθ-ίοίηρ ΟΐυΠΠρ ίίιβ ίουΓΠθγ ΟΓ οΙΙίθγ ΠΘΟ- 


θ553Γγ ορθΓ3ίίοηδ. ΝθνθΓίίΐθίθδδ, ίίΐθ ρΓονίδίοηδ οί ίίιίδ 
ρ3Γ39Γ3ρίΐ 5ίΐ3ΐΙ 3ρρΙγ ΟηΙγ ίη 30 Ϊ3Γ 33 ίίΐθγ 3ΓΘ ΠΟί ίΠΟΟΙΤΙ- 
ρ3ΐίί)Ιθ ννίίίι ίηίθΓηΒΐίοηβΙ υηο1θΓΐ3ΐ<ίη93 ίη ίίΐθ ΓηβΙίθΓ οί ίη- 
ΙθΓη3ΐίθΠ3ί 03ΓΠ39Θ ΒΓΙδίηρ ίοΓ ίίΐθ ΟθηΐΓ3θΙίΠ9 ΡθΓίίθδ ίιγ 
νϊΓίυθ οί οοηνθηίίοηδ ίη ϊογοθ 3ί ίίΐθ Ιιγπθ οί ίίΐθ θηίΓγ ίηίο 
ίοΓθθ οί ίίιίδ ΑρΓθθηίθηΙ ογ Ιογ νϊΓίυθ οί οοηνθηίίοηδ δυίι- 
δΐίίυίθοί ίοΓίίΐθΓη. 

2. Ιί οΙυΓίη9 03ΓΝ39Θ υηοΙθΓ ίίιίδ ΑρΓβθίτίθηΙ ίίΐθ ρΓονίδίοηδ 
θίρ3Γ39Γ3ρίΐ 1 Οί ίίΐίδ 3ΓίίθΙθ ίΐθνθ ΠΟί ί)ΘΘΠ ΟΟΓΠρίίθΟί ννίίίΐ, 

(3) ίίιβ ίοοοίδίυίίδ ηΐ3γ ηοί Ιοθ οΙίδροδθοΙ οί ίη ίίιβ ΙθγγϊΙογυ 
οί 3 ΟθηίΓ3θΙίΠ9 Ρ3Γίγ 3ίίθΓ ΟΟΓΠρΙθΙίοη οί 03ΓΠ39Θ υηίθδδ 
ίίΐθ ΟΟΓηρθίθηΙ 3υίίιοπΙίθδ οί 1ίΐ3ί 0οηΐΓ3θίίη9 ΡβΓίγ οΙθθγπ ίί 
οοΓηρ3ΐίί)Ιθ ννίίίι ίίΐθ ΓθρυίΓθΓΠθηίδ οί ρυ&Ιίο ίΐθβΐίίι ίο 3υ- 
ΐίιΟΓΪζθ δυοίι οΐίδροδθΐ βηοΙ υηίθδδ δυοίι οοηοΐίΐίοηδ 33 ίίΐθ 
3υίίΐΟΠΐίθ3 ΠΊ3γ 3ίί3θίΐ 10 ίίΐθ 3υΙίΐΟΠΖ3ΐίθΠ ννίΐθη 9Γ3Πίίη9 ίί 
3 γθ ίυίίίΙΙθοΙ; βηοΙ 

(ί>) θνθΓγ 0θηίΓ3θίίΠ9 Ρ3Γίγ ΓΤ13γ, ίιγ ΓΘ330Π Οί ίίΐθ Γθ- 
ρυίΓθΓΠθηίδ οί ρυί)Ιίο ίΐθβΐίίι ογ ζοορΓορίιγίβχίδ βηοΙ ίη δο ί3Γ 
33 ίί ίδ ηοί ίηοοΓπρ3ίίί)Ιθ ννίίίι ίίΐθ οίίΐθΓ ίηΙθΓΠ3ΐίοη3ί υηοΙθΓ- 
Ι3ΐ<ίη93 ΓθίθΓΓθοΙ ίο ίη ίίΐθ Ι33ί δθηίθηοθ οί ρ3Γ39Γ3ρίΐ 1 οί 
ίίιίδ 3Γΐίοίθ, ρΓοίιίίιίΙ ίίΐθ θηίΓγ οί ίίΐθ ίοοοίδίυίίδ ίηίο ίίδ Ιθγ¬ 
πΙογυ ογ γπ3Ι<θ Ιίΐθίτ θηίΓγ δυ^θοί ίο δυοίι οοηοΐίΐίοηδ 33 ίί 
ΓΠ3γ οΙθίθΓηηίηθ. 

3. ΟοηιρΙί3ηοθ ννίίίι ίίΐθ ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γ39Γ3ρίι 1 οί ίίιίδ 
3Γίίθίθ δίίβΙΙ ί)θ ΓθςυίΓΘΟί οί ΟβΓΓίθΓδ ίΟΓ ίΐΪΓΘ ΟΓ ΓΘ\Λ/3ΓθΙ ΟΠίγ ΙΠ 
30 ί3Γ 33 ίίΐθγ ίΐβνθ υηθΙθΓΐ3ΐ<θη ίο ρΓΟΟυΓΘ ΟΓ ρΓΟνίοΙθ 3ΘΓ- 
νίοθδ ίηίθηοΙθοΙ ίο θηδυΓθ δυοίι οοΓηρΙίβηοθ βηοΙ ίί δυοίι 
οοΓηρΙίβηοθ οίθρβηοΐδ οη ίίΐθ ρθΓίοΓΓηβηοθ οί ίίιοδθ 3 θγ- 
νίοθδ. Ιί οΐίΐθΓ ρθΓδοηδ, ννίΐθΐίΐθΓ ίηοΙίνίοΙυβΙδ ογ οογρογβΙθ 
βοοίίθδ, ίΐ3νθ υηοΙθΓΐ3ΐ<θη ίο ργοοογθ ογ ρτονίοΐθ δθΓνίοθδ ίη- 
ΙθποΙθοΙ ίο θηδυΓθ οοΓηρΙίθηοθ ννίίίι ίίΐθ ρΓονίδίοηδ οί ίίιίδ 
Α9ΓθθηπθηΙ, ίίιβγ δίίθΙΙ ί>θ ΓθρυίΓθοΙ ίο θηδυΓθ δυοίι οοηηρίί- 
3Π0Θ ίη 30 ί3Γ 33 ίί ΟίθρθΠΟΐδ ΟΠ ρθΓίθΓΓΠ3ΠΟΘ Οί ίίΐθ δθΓνίοθδ 
ίίΐθγ ίιβνθ υηοΙθΓΐ3ΐ<θη ίο ργοοογθ ογ ρΓονίοΙθ. 

4. ΟυΓίηρ οβΓΓίβρβ ννίιίοίι ίδ δυίηθοί ίο ίίΐθ ρΓονίδίοηδ οί 
ίίιίδ ΑρΓθθηίθηΙ βηοΙ ίοΓ ννίιίοίι ίίΐθ Ιθ3θΙίη9 ροίηί ίδ δίίυβίθοΙ 
ίη ίίΐθ ΐθΓΓΪΐΟΓγ οί 3 ΟοηΐΓΒΟίίηρ Ρ3Γίγ, ΓθδροηδίίΐίΙίΙγ ίΟΓ 
ΟΟΓηρΙί3ΠΟΘ ννίίίι ΙίΐθΓθςυίΓΘΓΠθηίδΟί ρ3Γ39Γ3ρίΐ 1 οί ίίιίδ 3Γ- 
ίίοίθ δίΐ3ίί Γθδί, δυίιίθοί ίο ίίΐθ ρΓονίδίοηδ οί ρ3Γ39Γ3ρίι 3 οί 
ίίιίδ ΒΓίίοΙθ, 

- ίη ίίΐθ 033Θ οί ΐΓβηδρΟΓί ίΟΓ ίΐΙΓΘ ΟΓ ΓΘ\Λ/3ΓθΙ, ννίίίι ίίΐθ ρθΓ- 
δοη, ννίΐθΐίΐθΓ 3η ίηοΙίνίοΙυθΙ ογ 3 οοΓροΓβίθ ίιοοίγ, ννίιο ίδ ΙΙίθ 
οοηδίρηοΓ 3θοθΓθΙίη9 ίο ίίΐθ ίΓβηδροΓί οΐοουηηθηΐ ογ, ίη ίίΐθ 
3ί)δθηοθ οί 3 ίΓΒΠδροΓί οΙοουΐΎίθηΙ, ννίίίι ίίΐθ ρθΓδΟη, 
ννίΐθΐίΐθΓ 3η ίηοΙίνίοΙυΒί ογ 3 οοΓροΓβίθ ίιοοίγ, ννίιο ίΐ3δ θπ- 
ΐθΓθθΙ ίηίο ίίΐθ ΟΟηΐΓΒΟί οί ΟΒΓΓίβρβ ννίίίι ίίΐθ 03ΓΓΙΘΓ; 

- ίη οΙΙίθγ 033Θ3 ννίίίι ίίΐθ ρθΓδοη, ννίΐθΐίΐθΓ 3η ίηοΙίνίοΙυ3ΐ ογ 
3 ΟΟΓρΟΓΒίθ ίιοοίγ, ννίΐΟ ρθΓίΟΓΓΠδ 03ΓΓΙ39Θ. 

ΟίιβρίθΓ III 

ΜΙ30ΕΕ1_ΑΝΕθυ3 ΡΒ0νΐ3Ι0Ν3 
ΑγΙιοΙθ 5 

Τίΐθ ρΓονίδίοηδ οί ίίιίδ ΑρΓθθηίθηΙ δίίβΙΙ ηοί βρρίγ ίο 03Γ- 
ΓΙ39Θ ίη οοηΐΒίηθΓδ οίβδδίίίθοΙ 331ίΐθπτΐ3ΐ ΓΠΒΓίίίηηθ ίιγ ΙβηοΙ 
ννίίίιουί ΐΓΒηδΙοΒοΙίηρ οί ΙΙίθ 900013 ννίΐθΓθ δυοίι 03ΓΓί39β ί3 
ΡΓΘΟΘΟΙθοΙ ΟΓ ίοΐίοννθοί Ιογ 3 5Θ3 ΟΓΟδδίηρ ΟίίΐθΓ Ιίΐ3Π 3 3Θ3 
ΟΓΟδδίηρ 33 ΓθίθΓΓθοΙ 10 ίη 3ΓίίθΙθ 3, ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2, Οί ίίΐίδ 
Α9ΓΘΘΓΠΘΠΙ. 

ΑγΙιοΙθ 6 

1. ΕθΟίΐ ΟθΠΐΓ3θίίη9 ΡθΓίγ 5ίΐ3ίΙ ί3ΐ<θ 3ίί 3ρρΓ0ρΓΙ3ίθ 
ΓΠθθδυΓθδ ίο θηδυΓθ οΙοδθΓνβηοθ οί ΙΙίθ ρΓονίδίοηδ οί ίίιίδ 
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Α 9 Γθθΐτΐθηί. ΤΗβ οοηιρθΐθηΐ 3θΐΓηίηί5ΐΓ3ΐίοη5 οί ίίΐθ Οοη- 
ΐΓ30ΐίη9 Ρ3ΓΪΪΘ8 5ίΐ3ΐί 1<θθρ ΟΠΘ 3Π0ίίΐθΓ ΪΠΐΟΓΓΠΘΟί Οί ΙΗβ 
9ΘΠΘΓ3Ι ΠΊΘ33ϋΓΘ3 ί3ΐ<θη ΪΟΓ 11113 ρυφ05θ. 

2. Ιί 3 0θηΐΓ3θΙίΠ9 ΡθΓίγ θΙί500νθΓ5 3 ί)ΓΘ3θίΐ ΟΟΠΊΓΠΪίΙβΟΐ ίιγ 
3 ρθΓ3οη Γθ3ΪεΙίη9 ίη ίίΐθ ΐβΓΓΪΐοτγ οί βηοίίΐθΓ ΟοηΐΓ3θίίη9 
Ρ3Γίγ, ΟΓ ΙΙΤ1Ρ03Θ3 3 ρθΠθΙίγ ϋρΟΠ 3ϋθίΐ 3 ρΘΓ30Π, ίίΐθ 30- 
ΙΠίηί3ΐΓ3ΐίθΠ 0ίΙίΐθίίΓ5ίΡ3Γίγ5ίΐ3ΐΙ ΙΠίΟΠΠ ίίΐΘ 3θ)ΓηϊΠΪ3ΐΓ3ΐϊθη 
οί ίίΐθ ΟίίΐθΓ Ρ3Γίγ οί ίίΐθ ί)ΓΘ3θίΐ θΙί50θνθΓθθΙ 3Π(ί Οί ίίΐθ 
ροηβΐίγ ιηηρο5θ(1 

ΑιΙίοΙθ 7 

Τίΐθ ΟθΠΐΓ3θΙίΠ9 Ρ3ΓΪΪΘ5 ΓΘ8ΘΠ/Θ ίίΐθ Π9ίΐΙ ίθ ΘΠίθΓ ΙΠίΟ 6ί- 
ΙθίθΓθΙ ΟΓ ΓΠϋΙΙίΐ3ΐθΓ3ΐ 39ΓβθΓΠΘΠΐ3 ίθ ίίΐθ θίίθΟί 1ίΐ3ί ρΓΟνί- 
3Ϊ0Π5 3ρρΙΪ03ί)ίθ ίο 5ρθΟΙ3ΐ θςυίρΓΠΘΠί 3ΠθΙ ρΓ0νΪ3Ϊ0Π8 3ρ- 
ρΙίΟΒ&Ιθ ίο ίίΐθ ΐθΓΠρθΓ3ίυΓΘ3 3ί \Λ/ίΐίθίΐ ΟΘΓ13ΙΠ ίθΟθΐ5ΐυίί5 3ΓΘ 
ΓθρυίΓΘΟί ίο 6θ ηΊ3ΪηΪ3ΪΠΘ(ί 0ΐϋΓίΠ9 03ΓΠ39Θ ΙΤ13γ, ΙΠΟΓΘ ρ3Γ- 
ΙίουΐΒΓίγ ίιγ ΓΘ330Π οί 5ρθοΪ3ΐ οΙίππ3ΐϊο οοηοΙίΐίοηβ, 6θ ΓΠΟΓΘ 
3ίΓίΠ9θηΐ Ιίΐ3Π 1ίΐ03θ ρΓΘ50Νί>θθΙ ΙΠ Ιίΐί5 Α9ΓΘΘΙΤ1θηί. δυοίι 
ρΓ0νΪ3Ϊ0Π3 3ίΐ3ΐΙ 3ρρΙγ ΟΠίγ ίθ ίΠΐΘΓη3ΐίθΠ3ΐ 03ΓΓΪ39Θ Ι3Θ- 
ΙννθθΠ ΟθηίΓ3θΙίΠ9 Ρ3Γίίθ5 ννίΐίοίΐ ίΐ3νβ ΟΟΠΟΐϋΟίθΟί βϊΐ3ΪΘΓ3ΐ 
ΟΓ ΓΠϋΙΙίΐ3ίθΓ3ΐ 39ΓΘΘΓΠΘΠ13 33 ΓθίθΓΓΘθΙ ίθ ΙΠ ίίΐΙ5 3ΓίίθΙθ. 
δυοίι 39ΓΘΘΓΠΘΠ13 3ίΐ3ΐΙ ί)θ ΪΓ3Π3ΓΠίΙίθΟί ίθ ίίΐθ δθΟΓθίθΓγ- 
ΘΘΠΘΓ3Ι οί ίίΐθ υπίίθΟ) Ν3ΪΪ0Π3, ννίΐο 3ίΐ3ΐΙ ΟΟΓΠΓηυηίΟΒίθ 
ίίΐθΓΠ ίο 0θηίΓ3θΙίΠ9 Ρ3ΓΪΪΘ3 ίο ΐ(ΊΪ3 Α9ΓβθΓΠΘΠί ννίΐίοίΐ 3ΓΘ 
ΠΟί 8Ϊ9Π3ΪΟΓΪΘ3 οί ίίΐθ 3310 39ΓΘΘΓΠΘΠί3. 

ΑγΙϊοΙθ 8 

ΡβίΙυΓΘ ίο θί)3ΘΓνθ ίίΐθ ρΓ0νΪ3Ϊ0Π5 Οί ΙίΐΙ3 Α9ΓΘΘΓΠΘΠΙ 3ίΐ3ΐΙ 
ΠΟί 3ίίθθί θίίίΐθΓ ΙίΐΘ ΘΧΪ8ΪΘΠΟΘ ΟΓ ίίΐθ νθΐίθΐίΐγ Οί ΟΟΠίΓ30ί3 ΘΠ- 
ϊθγθθΙ ίηίο ίοΓ ίίΐθ ρθΓίοηηβηοθ οί 03ΓΠ39β. 

Οίΐ3ρίΘΓ IV 
ΕΙΝΑΙ ΡΒΟνίδΙΟΝδ 

ΑγϊϊοΙθ 9 

1. δΪ3ΪΘ3 ΓΠΘΓΠί)ΘΓ3 Οίίίΐθ ΕΟΟΠΟΙΎΉΟ 0θΓΤ1Ι7Ή55ίθη ίθΓ Ευ- 
ΓΟρθ 3Π(ί δΐ3ίθ3 30Γηίΐίθ(ί ίθ ΙίΐΘ 0θΓΏΙΎΉ55ίθη ΙΠ 3 ΟΟΠ- 
3ϋΙί3ίίνθ 03ρ30Ϊΐγ υΠΟίθΓ ρ3Γ39Γ3ρίΐ 8 Οί ίίΐθ 0θΙΎ1ΠΉ85ίθη’5 
ΪΘΓΠΓΊ5 Οί ΓΘίΘΓΘΠΟΘ ΓΠ3γ βθΟΟΙΎΙΘ ΟθηΐΓ3θίίΠ9 Ρ3Γίίθ3 ίθ ίίΐίβ 
Α9ΓθθΐτΐθηΙ 

(3) όγ 3ί9ΠίΠ9 ίί; 

(Ιο) 6γ Γ3ίίίγίΠ9 ίί 3ίΐθΓ 3Ϊ9ΠΪΠ9 ίί 3υί)ίθθί ίο Γ3ΐίίίθ3ίίθη; ΟΓ 

(ο) ί>γ 300Θ0ΙΠ9 ίο ίί. 

2. δΐ3ίθ3 ννίΐίοίΐ ΓΠ3γ ρ3Γίίθίρ3ίθ ΙΠ 0ΘΓ13ΙΠ 30ίίνίίίθ3 Οίίίΐθ 
Εοοηοιηίο 0οηη[ηί33ίοη ίοΓ ΕυΓορθ υηοΙθΓ ρ3Γ39Γ3ρίι 11 οί 
ίίΐβ 0θΓΠΓΠί35ίθη’3 ΙΘΓΓΠ3 Οί ΓΘΪΘΓΘΠΟΘ ΙΎ13γ ΙΟΘΟΟΓΠΘ ΟθΠ- 
ίΓ30ίίΠ9 Ρ3ΓΪΪΘ5 ίο ίίΐΪ8 Α9ΓΘΘΓΠΘΠΙ Ιθγ 300θ(1ίη9 ΐίΐθΓθΐΟ 3ί- 
ΐθΓ Ϊί3 ΘΠίΓγίηίΟ ίΟΓΟΘ. 

3. ΤίιΪ3 Α 9 ΓΘΘΓΠΘΠΪ 3ίΐ3ΐΙ Ιοθ οροη ίοΓ 3ί9Π3ίϋΓθ υπίίΙ 31 
Μβγ 1971 ΪΠθΙυ5Ϊνθ. ΤίΐθΓθθίίθΓ, ίί 3ίΐ3ΐΙ 6θ ορθή ίθΓ 300Θ5- 
3ΪΟΠ. 

4. ΒθίίίίΟθίίοη ΟΓ 300θ35ί0Π 3ίΐ3ΐΙ ί)θ θίίθΟίθθΙ όγ ίίΐθ άθ- 
ρ03Ϊΐ οί 3Π ίη3ίΓυηΐ6ηί ννίίίΐ ίίΐθ δθ0Γθΐ3Γγ-0θηθΓ3ΐ οί ίίΐθ 
ΙΙηιίΘοΙ Ν3ΪΪΟΠ3. 

ΑγΙιοΙθ 10 

1. Αηγ δί3ίθ ΓΠ3γ 3ί ίίΐθ ίίΐΎΙΘ Οί 3ί9ΠίΠ9 ίίΐΪ5 Α9ΓΘΘΓΠΘΠί 
ννίίίίουί ΓΘ3ΘΓν3ΪΙΟΠ 33 ίο Γ3ίίίίθ3ίίθη ΟΓ οί 0)6ρθ3ίΙίΠ9 Ϊΐ5 ΙΠ- 
5ίΓυΐΎ1θηί οί Γ3ΐίίίθ3ίίθΠ ΟΓ 300Θ33ΪΟΠ ΟΓ 3ί 3Πγ ΙίΓΠΘ ΙίΐθΓΘ- 
3ίίθΓ θΙθΟίθΓΘ ί>γ ΠθΙίίίθ3ΐίθΠ 3θΙθΐΓΘ55θθΙ ίθ ίίΐθ δθΟΓθΐθΓγ- 
ΘθΠΘΓθΙ οίίίΐθ υπίίθΟί Ν3ΪΪ0Π5 ίίΐθί ΐίΐθ Α9ΓΘΘΓΠΘΠΪ (1θθ8 ΠΟί 
3ρρΙΥ ίο 03ΓΓΙ393 ρθΓίΟΓΓΠΘΟί ΙΠ 3Πγ ΟΓ ΙΠ 3 ρ3Γίίθϋΐ3Γ ΟΠΘ Οί 
ίί3 ΪΘΓΓΪΪΟΝΘ5 3Ϊίυ3ΪθθΙ 0υΐ5ί(1θ ΕϋΓΟρθ. Ιί Πθίίίίθ3ίίθΠ 33 


3ίθΓΘ83Ϊ(1 13 ΙΎ13θΙθ 3ίίθΓ ΙίΐΘ ΘΠίΓγ ΙΠίΟ ίΟΓΟΘ Οί ίίΐθ Α9ΓΘΘ- 
πηθηΐ ίη ΓΘβρβοί οί ίίΐθ ηοίίίγίπ9 δίβίθ ίίΐθ Α9ΓθθΓΠΘηί 3ίΐ3ΐΙ, 
ηίηθίγ (ί3γ8 3ίίθΓ ίίΐθ (Ιθίθ οη ννίΐίοίΐ ίίΐ6 δθΟΓθΐ3Γγ-(δθηθΓ3ΐ 
ίΐ33 ΓθϋθίνθΟί ίίΐθ ηθίίίίθ3ίίθη, 0Θ33Θ ίο 3ρρΙγ ίο 03ΓΠ39Θ ίη 
ίίΐθ ΐθΓΓΪίΟΓγ ΟΓ ΪΘΓΓΪΪΟΝΘ5 Π3ΓΠΘ0Ι ίη 1ίΐ3ί ηθΙίίίθ3ΐίθΠ. Νθ\/ν 
0οηΐΓ3θΙίη9 Ρ3ΓΪΪΘ8 3006ί1ίη9 ίο ΑΤΡ33ίΓ0Γη 30 Αρπ11999 
3ΠθΙ 3ρρΙγίΠ9 ρ3Γ39Γ3ρίΐ 1 οί Ιίΐί3 3ΓΪίθίθ 3ίΐ3ΐί ΠΟί ί)θ θηΙίίΙθ(1 
ίο θπΙθγ 3ηγ οίοίβοΐίοη ίο εΐΓβίί 3ΓηθηοΐΓτΐθηί5 ίη βοοοΓοίΒηοθ 
ννίίίΐ ίίΐβ ρΓΟΟΘΟίϋΓΘ ρΓΟνίοΙθΟί ίθΓ ίη 3ΓΐίθΙθ 18, ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2. 

2. Αηγ δΐ3ΐθ ννίιίοίι ίΐ33 γπβθΙθ 3 οΙθοΐ3Γ3ΐίοη υηεΙθΓ ρ3Γ3- 
9Γ3ρίΐ 1 οί Ιίΐί5 3ΓίίθΙθ ΠΊ3γ 3ί 3Πγ ίίΐΎΙΘ ΙίΐθΓΘ3ίίθΓ (ΐΘθί3ΓΘ Ιθγ 
ηθίίίίθ3ίίθη 30ςΐΓΘ33θθΙ ίο ίίΐθ δθ0Γθΐ3Γγ-0θηΘΓ3ί οί ίίΐθ 
υηίίθο! Ν3ίίοη3 ίίΐ3ί ίίΐθ Α 9 ΓθΘΓΠθηί ννίΙΙ ί)θ 3ρρΙίθ3ΐοΙβ ίο 

03ΓΝ39Θ ΡθΓίΟΓΓΠΘΟί ίη 3 ΙθΓΓίίΟΓγ Π3ΓΤΙΘ0Ι ίη ίίΐθ ηθίίίίθ3ίίθΠ 
ΓΠ3θΙθ υηείΘΓ ρ3Γ39Γ3ρίΐ 1 οί ΐίΐΪ3 3ΓΪίθίθ 3ΠθΙ ίίΐθ Α9ΓΘΘΓΠΘΠΙ 
3ίΐ3ίΙ ί)ΘΟΟΓΠΘ 3ρρΙΪ03ί)Ιθ ίθ 03ΓΓΙ39Θ ίη 1ίΐ3ί ΐΘΓΓίίΟΓγ ΟΠΘ 
ΡιυηοίΓθοί 3ηοΙ θ^ίιίγ «Ιβγβ βΛθγ ίίΐθ οΙβΙθ οη ννίιίοίι ίίΐθ δθο- 
Γθί3Γγ-ΘθΠΘΓ3ί ίΐ35 ΓΘΟθίνθΟί 1ίΐ3ί ΠθΙίίίθ3ίίθη. 

ΑγϊϊοΙθ 11 

1. ΤίΐΪ3 Α9ΓΘΘΓΤ1θηί 3ίΐ3ΐΙ ΟΟΓΠΘ ΙΠίΟ ίΟΓΟΘ ΟΠΘ γθ3Γ 3ίίθΓ 
ίίνθ οί ίίΐθ δΐ3ίθ3 ΓθίθΓΓθεΙ ίθ ίη ίί3 3ΓίίθΙθ 9, ρ3Γ39Γ3ρίΐ 1, 
ίΐβνβ 3Ι9ηβθΙ ίί ννίίίίουί ΓΘ3ΘΓν3ίίθη 33 ίο Γ3ίίίίθ3ίίθη ΟΓ ίΐ3νθ 
εΙθροβίίθοΙ ΐίΐθίτ ίη3ίΓυιτΐθηί3 οί Γ3ΐίίίθ3ΐίοη ογ 300θ33ίοη. 

2. ννίίίΐ ΓΘ3ρθθί ίο 3ηγ δί3ίθ ννίιίοίι Γ3ΐίίϊθ3, ΟΓ 300ΘΟΙΘ3 ίθ, 
ίίΐί3 Α9ΓβθΓΠθηΙ 3ίίθΓ ίίνθ δΪ3ΪΘ8 ίΐ3νθ 3Ι9ηΘθΙ ίί ννίίίίουί 
ΓΘ5ΘΓν3ΪΪ0η 33 ίθ Γ3ίίίίθ3ίίθη ΟΓ ίΐ3νθ θ)βρθ3ίΙβθΙ ΙίίΘΙΓ ίη3ίΓυ- 
ΠΓΙθηΐ3 οί Γ3ίίίίθ3ίίθη ΟΓ 300θ33ίθη, ΐίΐΪ5 Α9ΓΘΘΓΠθηΙ 3ίΊ3ίΙ θη- 
ΐθΓ ίηίο ίΟΓΟΘ ΟΠΘ γθ3Γ 3ίίθΓ ίίΐθ 33ΙθΙ δί3ίθ ίΐ33 0θρθ3ίίθθΙ ίί3 
ίηβίΓυΓηθηΙ οί ΓβΙίίίοβΙίοη ογ 3θθθ33ίοη. 

ΑΠίοίθ 12 

1. Αηγ 0οηίΓ3θίίπ9 ΡβΓίγ ηη3γ (Ιθηουηοθ 1ίιί3 Α 9 ΓβΘΓηθηί 
ίιγ 9ίνίη9 ηοίίοθ οί (ΙθηυηοίΒίίοη ίο ίίΐθ δΘ0Γθΐ3Γγ-6θηθΓ3ί 
οίίίΐθ ΙΙηίΙθοΙ Ν3ίίοη3. 

2. Τίΐθ οΙθηυηοίΒίίοη 3ίΐ3ΐί ΙβΚθ θίίθοί ίίίίβθη ηηοηΙίΐ5 βίίθΓ 
ίίΐθ οΙβΙθ οη ννίιίοίι Ιίιβ δθθΓθί3Γγ-(3θηθΓ3ΐ ΓθΟθίνθοΙ ίίΐθ ηο- 
ΙίοθοίοΙθηυηοίΒΐίοη. 

ΑγΙιοΙθ 13 

ΤίΐΪ3 Α9ΓΘΘΓΠΘΠΙ 3ίΐ3ίΙ 0Θ33Θ ίθ ίΐ3νθ θίίθΟί ίί ίίΐθ ΠυΓΠΐΐθΓ 
οί ΟοηίΓ3θίίπ9 Ρ3ΓΪΪΘ513 Ιθ33 ίίιβη ίίνθ ΙίΐΓου9ίιουί 3πγ ρθΓΪ- 
οεΙ οί ίννθίνθ οοη3θουίίνθ Γηοηίίιβ 3ίίθΓ ίί5 θηίΓγ ίηίο ίΟΓΟΘ. 

ΑγΙιοΙθ 14 

1. Αηγ δΐ3ίθ ηπ3γ 3ί ίίΐθ ίϊΓηθ οί 3ΐ9ηίη9 ίίιίε Α 9 ΓβθΓΠθηί 
ννίίίίουί ΓΘ3ΘΓν3ίϊθη 33 ίο Γ3ίίίίθ3ίίθη ΟΓ οί Θΐθρ03ί1ίη9 ίί3 ίη- 
3ίΓυΐΤ1θηΙ οί Γ3ίίίίθ3ίίθη ΟΓ 300θ33ίθη ΟΓ 3ΐ 3Πγ ΙϊΓηθ ΙίΐθΓΘ- 
3ίίθΓ (ΙθοΙβγθ ίιγ ηοΙίίίοβΙίοη 3 οΙθΙγθ33θοΙ Ιο ΙΙίθ δθΟΓθίβΓγ- 
ΟθπθγβΙ οί ίίΐθ υηίίθοΙ Νβίίοηβ Ιίιβί 1ίιί3 Α 9 ΓβθΓΠθηί ννίίί ί>θ 
3ρρΙΪ03ί)Ιθ ίο 3ίί ΟΓ 3Πγ Οί ίίΐθ ΙθΓΓίΙθΓΙΘ3 ίθΓ ίίΐθ ίηΙθΓΠ3ίίθη- 
31 Γθΐ3ίίθΠ3 οί ννίιίοίι 1ίΐ3ί δΐ3ίθ 13 ΓΘ3ρθη3ίί)Ιθ. ΤίΐΙ3 Α9ΓΘΘ- 
ΠΓΙθηΙ 3ίΐ3ΐί ί)θ 3ρρΙΪ03ί)Ιθ ίο ίίΐθ ΙθΓΓίίΟΓγ ΟΓ ΙθΓΓίίθΓίθ5 ΠΒΙΤΙΘΟΙ 
ίη ίίΐθ ηοίίΐίθ3ΐϊοη 33 ίΓΟίη ίίΐθ ηίηθίίθίίι (Ιβγ 3ίίθΓ ΓθΟθίρί οί 
ίίΐθ ηοίίοθ ίιγ ίίΐθ δθ0Γθί3Γγ-0θηθΓ3ΐ ΟΓ, ίί οη 1ίΐ3ί (Ιβγ ίίΐθ 
Α9ΓβθΓΤ1θηΙ ίΐ33 ηοί γθί ΘΠΙΘΓΘΟΙ ίηίο ίΟΓΟΘ, 33 ίΓΟΓΠ ΪΪ5 ΘΠίΓγ 
ίηίο ίΟΓΟΘ. 

2. Αηγ δί3ίθ ννίιίοίι ίΐ33 γπβθΙθ 3 οΙθοΐ3Γ3ΐίοη υηοΙθΓ ρ3Γ3- 
9Γ3ρίΐ 1 0ίίίΐί3 3Γΐί0ΐθΓΤ13ΐ<ίη9ΐίΐί3Α9ΓΘΘΓηθηΐ3ρρΙίθ3ί)ΙθΙθ 
3ΙθΓΓίίΟΓγίθη/νίΐ05θ ίηΙθΓΠ3ΐίθη3ΐ Γθί3ίίθη3 ίί 15 ΓΘ3ρθη3ίί)Ιθ 
ππ3γ είθηουηοθ ίίΐθ Α9Γθθΐτΐθηί 3θρ3Γ3ίθίγ ίη Γθ3ρθοί οί Ιίιβί 
ΙθΓΓίίΟΓγ ίη ΟΟηΐΟΓΓΠίίγ ννϊίίΐ 3Γίίθίθ 12 ίΐθΓΘΟί. 
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ΑιΙίοΙθ 15 

1. Αηγ ςΙΪΞρυίβ Ιοθΐννθθη ίννο ογ ιύιογθ ΟοηΐΓ3θΙίη9 ΡβΓίίθβ 
οοποθΓπίης ΙΙίθ ίηίθΓρΓθίθίίοη ογ 3ρρΙίθ3ΐίοη οί ΐΐηϊβ Α0 γθθ- 

ΙΎΙΘΠί 5ίΐ3ΐΙ 30 Ϊ3Γ 33 Ρ055ίβ1θ ί>θ 3θίίΙθ(1 ί)γ ΠΘ9θΙί3ίίθΠ ΙΟΘ- 
ΙννθθΠ ΙίίθΙΎΙ. 

2. Αηγ (ΙίβρυΙθ ννίιίοίι ί3 ηοί βθΙΙΙθοΙ Ιογ ηθ^οΐίβΐίοη βίιβΙΙ Ιοθ 
5υΙθΓηίίίθ(1 ίο 3ΓΐοίΐΓ3ΐίοη ίί βηγ οηθ οί ίίΐθ 0οηΐΓ3θΙίη9 Ρ3ΐ1ίθ3 
οοποθπίθοΙ ίη ίίΐθ (Ιίβρυίθ 30 ΓθςυΘ3ί3 βηοΙ 3ΐΐ3ΐΙ Ιοθ γθϊθγγθοΙ 
βοοοΓοΙίηςΙγ ίο οηθ ογ γτιογθ 3ΓΐοίΐΓ3ίθΓ5 βθΙθοΙθοΙ Ιογ βογθθ- 
ηηθηΐ βθίννθθη ίίιοβθ Ρ3Γίίθ3. Ιί ννίίίιίη ΙΙίγθθ ηηοηΙίΐ3 ίποπι ίίΐθ 
εΐβΐθ οί ίίΐθ Γθρυθ3ΐ ίθΓ 3ΓΐθίίΓ3ίίθη, ίίΐθ Ρ3Γίίθ3 ΟΟΠΟΘΠΊΘΟΙ ίη 
ΐίΐθ (Ιίβρυίθ 3γθ υηβίοΐθ ίο 39γθθ οη ίίΐθ 3θΙθοίίοη οί 3η βγΙοι- 
ΐΓ3ί0Γ0Γ3Γΐ3ίΐΓ3ΐ0Γ5,3ηγ0ίίίΐ03θ Ρ3Γ(ίθ3 ΙΊΊ3γ Γθ0|υθ5ΐ1ίΐθ 5θΟ- 
Γθΐ3Γγ-ΘθηθΓ3ΐ οίίίίθυηίίθοΙ Ν3ΐίοη3ίοεΙθ3ί9η3ΐ6 33ίη9ΐθ3Γ- 
ΙοίΐΓθίΟΓ ίο ννίΐΟΠΊ ίίΐθ (ΙίβρυΙθ 3ίΐ3ΐΙ ΙΟΘ ΓθίθΓΓΘθΙ ίθΓ (ΙθΟίβίΟΠ. 

3. Τίΐθ (ίθΟίβΙΟΠ οί ίίΐθ 3Γί)ίΐΓ3ΐθΓ ΟΓ 3ΓΙ3ΙΪΓ3Ϊ0Γ3 (1θ3ί9η3ΐθ(1 
υηοΙθΓ ίίΐθ ρΓθθθ(1ίη9 ρ3Γ39Γ3ρίι βίιβΙΙ Ιοθ ΙοίηοΙίη9 οη ίίΐθ 
ΟοηΐΓ3θΙίη9 Ρ3ΓΪΪΘ3 οοποθγπθοΙ ίη ίίΐθ (1ί3ρυ1θ. 

ΑγΙιοΙθ 16 

1. Αηγ 5ί3ίθ ΠΊ3γ, 3ί ίίΐθ ΪΪΓΤ1Θ οί 3Ι9ηίΠ9, Γ3ίίίγίη9, ΟΓ 30- 
οθ(ίίη9 ίο, 1ίιί3 Α9ΓβθΓΠθηί, (ΙθοΙβγθ ίίιβί ίί οίοθ3 ηοί οοηβίοΙ- 
ΘΓ ίΐ3θίί ΙΟΟϋΠΟί ί>γ 3Γίίθίθ 15, ρ3Γ39Γ3ρίΐ5 2 3ΠθΙ 3 οί ΙΙΊΪ3 
Α9ΓβθΓηθηί. Τίΐθ οίίΐθΓ ΟοηίΓ3θίίη9 ΡβΓίίθβ 5ίΐ3ΐΙ ηοί Ιοθ 
ί>θυη(ί ί>γ 1ίΐθ3θ ρ3Γ39Γ3ρίΐ5 ννίίίΐ ΓΘ8ρθθί ίο 3ηγ ΟθηίΓ30- 
ΙίΠ9 Ρ3Γίγ ννίΐίοίΐ ίΐ35 ΘΠίθΓΘΟί 5ϋθίΐ 3 ΓΘ3ΘΓν3ίίθΠ. 

2. Αηγ ΟοηίΓ3θΙίη9 ΡβΓίγ ννίιίοίι ίΐ33 θηίθΓθοί 3 Γθ5θη/3ίίοη 
υηοίθΓ ρ3Γ39Γ3ρίΐ 1 οί 1ίΐί3 3Γίίθίθ ΓΠ3γ 3ί 3ηγ ίίιτίθ ννίίίκΐΓθνν 
ίίΐθ ΓΘ5ΘΓν3ΪΪ0Π ί>γ Πθίίίίθ3ίίθη 3θΙθΐΓΘ33θθΙ 10 ίίΐθ 5θΟΓθί3Γγ- 
ΟθπθγβΙ οίίίΐθ υηίίθοΙ Ν3ίίοη3. 

3. ννίίίι ίίΐθ θχοθρίίοη οί ίίΐθ Γθ3ΘΓν3ίίοη ρΓονίοΙθοί ίθΓ ίη 
ρ3Γ39Γ3ρίΐ 1 Οί ΐίΐΪ3 3ΓίίθΙθ, ΠΟ ΓΘ3ΘΓν3ίίθΠ 10 ΙίΊΙ3 Α9ΓΘΘΓΤ1θηί 
3ίΐ3ίί ΙΟΘ ρβΓΓΠΪΙίβΟΐ. 

ΑγΙιοΙθ 17 

1. Αίίθτ 1ίιί3 Α9ΓθθΓΠθηί Ιΐ33 Ιοθθπ ίη ίοΓΟΘ Ιογ ΙΙίγθθ γθ3Γ3, 
3ηγ 0οηΐΓ3θΙίη9 ΡβΓίγ ΠΊβγ, Ιογ ηοίίίίοβίίοη 3(1οΙγθ33θοΙ Ιο 
ίίΐθ8θθΓθί3Γγ-ΘθηθΓ3ΐ οίίίΐθ υηίίθοΙ Νθίίοηβ, Γθ9ϋθ3ίίίΐ3ΐ3 
οοηίθΓθηοθ Ιοθ οοηνθηθοΙ ίθΓ ίίΐθ ρυΓροβθ οί Γθνί3ίη9 ίίιίβ 
Α9ΓβθΓΠθηί. Τίΐθ 8θθΓθί3Γγ-ΘθηθΓ3ΐ 3ίΐ3ΐΙ ηοίίίγ 311 ΟοηΐΓβο- 
Ιίη9 Ρ3ΓΪΪΘ3 οί ΙΙίθ Γθρυθβί βηοΙ 3 Γθνίβίοη οοηίθΓθηοθ 3ίΐ3ΐΙ 
ί)θ οοηνθηθοΙ Ιογ ΙΙίθ 5θογθ13γυ-6θπθγ3Ι ίί, ννίίίιίη 3 ρθποοΙ οί 
ίθϋΓ ΠΊ0ηΙίΐ5 ίΓΟΠΊ ΙΙίθ οΐβίθ οί ίίΐθ ηοίίίίθ3ίίοη 3ΘΠί 6γ ίίΐθ 
5θθΓθί3Γγ-ΟθηθΓ3ί, ηοί Ιθ33 ΙΙί3π οηθ ίίιίπΐ οί ίίΐθ ΟοπΙγβο- 
Ιίη9 Ρ3ΓΪΪΘ5 3ί9ηίίγ ΙΙίθϊγ 335θηί ίο ΙΙίθ Γθςυθβί. 

2. Ιί 3 οοηίθΓθηοθ 13 οοηνθηθοΙ ίη ρυΓ3ϋ3ηοθ οίρ3Γ39Γ3ρίι 
1 οί ίίΐίδ ΒΓΐίοίθ, ΙΙίθ 5θΟΓθί3Γγ-ΘθηθΓ3ΐ 3ίΐ3ΐί 30 3θΙνί3θ 311 ίίΐθ 
ΟοηΐΓ3θίίη9 Ρ3ΓΪΪΘ5 3ηοΙ ίηνίίθ ΙίΐθΓη ίο βυΐοπιίΐ ννίίίιίη 3 ρθτί- 
οοΙ οί ΙΙίγθθ Γηοηίίΐ3, ίίΐθ ρΓορο33ί3 ννίιίοίι ίίΐθγ ννίβίι ίίΐθ οοη- 
ίθΓθηοθ ίο οοηβίοΙθΓ. Τίΐθ 5θθΓθί3Γγ-ΟθηθΓ3ΐ 3ίΐ3ίΙ οίΓουΙβΙθ 
ίίΐθ ρΓ0νΪ3Ϊ0Π3ΐ 39ΘΠ0Ι3 ίθΓ ίίΐθ οοηίθΓθηοθ, Ιθ9θΐίΐθΓ ννίίίι 
ίίΐθ ΙθΧί οί 3ϋθίΐ ρΓ0ρ033ί3, 10 311 ΟθηίΓ3θίίΠ9 Ρ3Γίίθ3 ΠΟί 
Ιθ33 Ιίΐ3Π ΐίΐΓΘΘ ΠΊ0ηίίΐ3 ΙΟθίΟΓΘ ίίΐθ θΐ3ΐθ ΟΠ ννίΐίθίΐ ίίΐθ ΟΟΠ- 
ίθΓΘΠΟΘ Ϊ5 ίο ορθή. 

3. Τίΐθ 5θθΓθί3Γγ-6θηθΓ3ί 3ίΐ3ΐί ίηνίίθ ίο βηγ οοηίθΓθηοθ 
οοηνθηθοΙ ίη ρυΓβυβηοθ οί ίίιί3 θγΙιοΙθ 3ίΙ ΙΙίθ οουηίπθβ γθ- 
ίθΓΓΘθΙ ίο ίη 3ΓίίθΙθ 9, ρ3Γ39Γ3ρίΐ 1, θίίίΐΙ3 Α9ΓβθΙΊΊθηί, 3ΠθΙ 3ί- 
30 ΙΙίθ οουηίΓίθ3 ννίιίοίι ίιβνθ ίίθοοηηθ ΟοηΐΓ3θΙίη9 ΡβΓίίθβ 
υηοίθΓ ίίΐθ 531(1 3ΓίίθΙθ 9, ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2. 

ΑγΙιοΙθ 18 

1. Αηγ ΟοηίΓ3θΙίη9 ΡβΓίγ ΓΠ3γ ρΓορο3θ οηθ ογ ιύιογθ 


3ΐτΐθηοΙηΊθηΐ5 ίο ίίιίβ Α 9 ΓβθηΊθηΙ. Τίΐθ ίθχί οί 3ηγ ρΓορο3θ(1 
3ΐτΐθηοΙηΊθηΙ 3ίΐ3ΐΙ Ιοθ οοηηηΊυηίοθΙθοΙ ίο ΙΙίθ 5θογθ13γυ-6θπ- 
θγθΙ οί ίίΐθ υηίίθοΙ Νθίίοηβ, ννίιο 3ίΐ3ΐί οοηΊΓηυηίοθΐθ ίί ίο 3ίί 
ΟοηίΓ3θΙίη9 Ρ3Γίίθ3 3ηοΙ ί)Γίη9 ίί ίο ίίΐθ ηοίίοθ οί 311 ίίΐθ οίίι- 
ΘΓ 3ΐ3ίθ5 ΓθίθΓΓΘθΙ ίο ίη 3ΓΐίθΙθ 9, ρ3Γ39Γ3ρίΐ 1, θί ΙίΐΪ3 Α9ΓΘΘ- 
ΠΊθηί. 

Τίΐθ 3θΟΓθΐ3Γγ-ΘθηθΓ3ί ΙΎ13Υ 3ί30 ρΓ0ρ03θ 3ΓηθηοΙηηθηΐ3 
Ιοίίιί3Α9ΓβθΓηθηίθΓΐο ίΐ3ΑηηθΧθ3 ννίιίοίι ίΐ3νθ Ιίθθπ ίΓ3Π5- 
ΓΠΪΐΙθΟί ΐΟ ίΐίΠΊ ίΐγίίΐθ \Λ/0Γΐ<ίη9 Ρ3ΓΐγθηΙίΐθΤΓ3η3ρθΓίθί ΡθΓ- 
ί3ίΐ3ί)Ιθ Ροοοΐ3ΐυίί3 οί ίίΐθ ΙηΙβηοΙ ΤΓ3Π3ροΓί ΟοηηΓηίΙΙθθ οί 
ίίΐθ ΕοοηοΓηίο 0οπΊΓηί33ίοη ίθΓ ΕϋΓορθ. 

2. ννίίίιίη 3 ρθΓΪοοΙ οί 3ίχ ηηοηΙίΐ3 ίοίίοννίη9 ΙΙίθ οΙ31θ οη 
ννίιίοίι ίίΐθ ρΓορο3θ(1 ΒΠΊθηοΙηΊθηΙ 13 οοηηπΊυηίοβΙθοΙ ίιγ ίίΐθ 
3θθΓθί3Γγ-ΟθηθΓ3ί, βηγ ΟοηίΓ3θΙίη9 ΡβΓίγ ηΐ3γ ίηίοΓΓη ίίΐθ 
3θΟΓθί3Γγ-ΘθηθΓ3ί 

(3) 1ίΐ3ί ίί ίΐ33 3Π θΙθ)θθΙίθη 10 ίίΐθ ΒΠΊΘΠΟίΓηθηΙ ρΓ0ρ05θ(1, 
ΟΓ 

(Ιο) 1ίΐ3ί, 3ΐίίιου9ίι ίί ίηΙθηοΙβ ίο βοοθρί ΙΙίθ ρΓορο33ί, ΙΙίθ 
ΟΟΠ θΙίΙίθη3 ΠΘΟΘ333Γγ ίθΓ 3ϋθίΐ 300θρί3Π0θ 3ΓΘ ηοί γθί ίυΙ- 
ίίΙΙθοΙ ίη ίί3 οουηίΓγ. 

3. Ιί 3 ΟοηίΓ3θΙίη9 ΡβΓίγ 3θηοΐ3 ίίΐθ 8θθΓθί3Γγ-ΟθηθΓ3ΐ 3 
ΟΟΓΠΓηυηίΟΒίίοη 33 ρτονίοίθοί ίθΓ ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2 (Ιο) οί ΙίΐΪ3 
3ΓΪΪθίθ, ίί ΙΊΊ3γ, 30 ΙθΠ9 33 ίί ίΐ33 ΠΟί ηΟίίίίθΟί ίίΐθ 5θΟΓθί3Γγ- 
ΘθπθγβΙ οί ίί3 3θθθρί3ηοθ, βυΐοηοίΐ 3η οί>]θο1ίοη ίο ΙΙίθ ρηο- 
ρο3θ(1 3ΠΊθηοΐΓηθηί ννίίίιίη 3 ρθποοΙ οί ηίηθ Γηοηίίΐ3 ίοΐίονν- 
ίη9 ΙΙίθ θχρίτγ οί ΙΙίθ ρθηοοΙ οί 3ίχ ηηοηΙίΐ3 ρΓθ3θΓίί>θοΙ ίη γθ- 
3ρθοΐ οί ίίΐθ ίηίίίβί οοηιηηυηίθ3ΐίοη. 

4. Ιί 3η οί)]θοίίοηίο ίίΐθ ρΓοροβθοΙ 3ΓΠθηοΐΓηθηΙ ί3 3ί3ίθοΙ ίη 
3000Γ(ΐ3η0θ ννίίίι ίίΐθ ΪΘΓΠΊ5 θί ρ3Γ39Γ3ρίΐ5 2 3Π(1 3 θί ΙίΐΙ3 3Γ- 
ΙϊοΙθ, ίίΐθ 3ΠΊθηοΐΓηθηΐ3ΐΊ3ΐΙ Ιοθ (ΙθθπίθοΙ ηοί Ιο ίιβνθ Ιοθθπ 30- 
οβρίθοΙ 3ηοΙ 5ίΐ3ίΙ Ιοθ οί ηο θίίθοί. 

5. Ιί ηο οί)]θοίίοη ίο ίίΐθ ρΓορο3θ<1 3ΓΠθηοΙηΊθηΙ ίΐ35 Ιοθθπ 
3ί3ΐθ(1 ίη 3000Γθΐ3ηθθ ννίίίι ρ3Γ39Γ3ρίΐ3 2 3ΠθΙ 3 οί ΐίΐΪ3 3Γίί- 
οίθ, ίίΐθ ΒΠΊθηοΙηΊθηΙ 3ίΐ3ίΙ Ιοθ οΙθθηΊθοΙ ίο ίιβνθ Ιοθθπ βο- 
οβρίθοΙ οη ΙΙίθ (ΙβΙθ 3ρθοίίίθ(1 ΙοθΙονν: 

(3) ίί ηο ΟθηίΓ3θίίΠ9 Ρ3Γίγ ίΐ33 5ΘΠΐ 3 οοηΊΐτΐϋηίοΒίίοη ίο 
ίίΐθ 8θΟΓθί3Γγ-ΘθηθΓ3ΐ ίη 3000Γθΐ3ηθθ ννίίίι ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2 (Ιο) 
οί ίίΐΪ3 3ΓίϊθΙθ, οη ίίΐθ θχρϊτγ οί ίίΐθ ρθΓΪοοΙ οί 5ΪΧ ΠΊ0ηΙίΐ3 Γθ- 
ίθΓΓΘΟί ίο ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2 θί ΙίΐΙ3 3ΓΐίθΙθ; 

(Ιο) ίί 3ί Ιθ33ΐ οηθ ΟοηίΓ3θΙίη9 ΡθΓίγ ίΐ33 5θηί 3 οοηηπΊυηί- 
03ίίθη ίο ίίΐθ 8θ0Γθΐ3Γγ-0θηθΓ3ί ίη 3000Γ(ΐ3ηθθ ννίίίι Ρ3Γ3- 
9 Γ3ρίι 2 (ίο) οί ΐίιΪ3 3 γϊϊοΙθ, οη ίίΐθ θ3γΙϊθγ οί ίίΐθ ΐοΙΙοννίη9 ίννο 

(131Θ3: 

- ΙΙίθ (ΙβΙθ Ιογ ννίιίοίι βΙΙ ίίΐθ ΟοηΐΓ3θΙίη9 Ρ3Γίίθ3 ννίιίοίι 5θηί 
3υοίι οοπΊΓηυηίθ3ΐίοη3 ίιβνθ ηοίίίίθοΙ ίίΐθ 3 θογθ13γυ-Οθπθγ- 
3ί οί ΙίΐθΪΓ 300θρί3ΠΟΘ οί ίίΐθ ρΓ0ρ03θ(1 3ΓΠθη(1ηΊθηΙ, 3ϋΙθ- 
]θθί ίΐΟννθνθΓ ίο ίίΐθ ρΓ0νΪ50 1ίΐ3ί ίί 311 ίίΐθ 300θρί3Π0θ3 »ΘΓΘ 
ηοίίίίθοΙ ΙοθίοΓθ ίίΐθ θχρϊτγ οί ίίΐθ ρθτίοοί οί 3ίχ Γηοηίίΐ3 γθ- 
ίθΓΓΘΟί ίο ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2 θί ΙίΐΙ5 3Γίίθίθ ίίΐθ Οΐβίθ 3ίΐ3ΐΙ ΙΟΘ ίίΐθ 
(ΙβΙθ οί θχρϊτγ οί ΐίΐ3ΐ ρθΓΪοοΙ; 

- ίίΐθ (ΙβΙθ οί θχρϊτγ οί ΙΙίθ ρθποοΙ οί ηίηθ ηηοηΐίιβ γθϊθγγθοΙ 
ίο ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ 3 οί ΙίΐΪ3 ΘΓίίοίθ. 

6. Αηγ 3ΠΊθηοΙηΊθηί οΙθοπίθοΙ Ιο Ιοθ βοοθρίθοΙ 3ίΐ3ΐΙ θπΙθγ ίη- 
ίο ίοΓΟΘ 3Ϊχ Γηοηίίΐ3 θίίθΓ ίίΐθ (ΙβΙθ οη ννίιίοίι ίί νν35 (ΙθθπίθοΙ 
ίΟ Ιθθ300θρίθ(1. 

7. Τίΐθ 8θΟΓθί3Γγ-ΘθηθΓ3ΐ 3ίΐ3ΐΙ 33 300Π 33 ρθ53ΪΙθΙθ ίη- 
ίΟΓΠΊ 311 ΟθηίΓ3θΙίΠ9 Ρ3Γίίθ3 \Λ/ίΐθίίΐθΓ 3Π ο(ο)θοίίοη ίο ίίΐθ 
ρΓορο3θ(1 ΒΠΊθηοΙηΊθηΙ ίΐ33 Ιοθθπ 3ΐ3ίθ(1 ίη 300θΓ(ΐ3ηοθ ννίίίι 
ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2 (3) θί ΙίΐΪ3 3Γίίθίθ 3Π(1 ννίΐθίίΐθΓ ΟΠΘ ΟΓ ΠΊΟΓΘ 
ΟοηίΓ3θΙίη9 Ρ3Γίίθ3 ίιβνθ 3θηί ίιίηο 3 οοηΊΠΊυηίοβΙίοη ίη 30- 
ΟΟΓ(ΐ3ηθθ ννίίίι ρ3Γ39Γ3ρίΐ 2 (ί)) θί ΙίΐΪ3 3ΓίίθΙθ. Ιί ΟΠΘ ΟΓ ΠΊΟΓΘ 
ΟοηΐΓ3θΙίη9 Ρ3ΓΪΪΘ3 ίιβνθ 3θηί ίιίπΊ 3υοίι 3 οοηΊΓπυηίοΒίίοη, 
ίΐθ 5ίΐ3ΐΙ 3ϋί)3θ9ϋθηΙΙγ ίηίοΓΓη 311 ίίΐθ 0οηΐΓ3θίίη9 Ρβιΐίθβ 
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ννίΐθίίΐθΓ ΙΗθ ΟοηίΓΗΟΐίης Ρ3Γίγ ΟΓ Ρ3ΓΪΪΘ5 ννίΐίοίΐ ίΐ3\/θ 3ΘΠΙ 
δυοίι 3 οοιτιηηυηίοΒίίοη Γβίδθ βπ οί>)θοίίοη Ιο ίίΐθ ρΓοροδθοί 
3ΐτΐθηοΐΓηθηΙ ογ βοοθρΐ ίί. 

8. ΙηοίθρθηοΙθηΙΙγ οΐ ίίΐθ ΒίτίθηοΙιηθηΙ ρΓοοθοίυΓθ Ιβίοί 

άοννη ΙΠ ρ3Γ39Γ3ρΙΐ3 1 ΙΟ 6 Οΐ ΪΡΙ13 3Γίίθίθ, ΐΐΐθ 3ΠΠΘΧΘ3 3Πθί 

3ρρθπεΙίθΘ3 Ιο ίίιίδ Ας)ΓθθηηΘηΙ ιηβγ ί>θ ιτιοοίίίίθοί ίιγ 30 γθθ- 
ΓΠΘΠΐ ΙΟθίννθθΠ ίίΐθ ΟΟΓΠρθΐθΠί 3θ)ΓηϊηΪ3ΪΓΘΐίθΠ3 Οί 311 ΐΐΐθ 
ΟοηΐΓΒοΙίηρ ΡβΓίίθδ. Ιί ίίΐθ 3θίιηίηί5ΐΓ3ΐίοη οί 3 ΟοηίΓ3θίίπ9 

Ρ3Γίγ ΪΙ33 δΙβίθΟί ΪΪ13Ϊ ϋΠΟίθΓ ίί5 Π3ίίθΠ3ΐ |3\Λ/ ίί5 39ΓΘΘΓΠΘΠί 13 

οοηίίηρθπί οη δρθοίβί βυΐίιοηζβίίοη ογ οη ίίΐθ βρρΓονβί οί 3 
ΙορίΒίβίίνθ Ιοοοίγ, ΐίΐθ οοπ3θπί οί ίίΐθ ΟοηΐΓβοίίηρ ΡβΓίγ οοη- 
ΟΘΓΠΘΟί ίο ΙΪΙΘ ΙΎ10θίίίίθ3ΐίθη οί 3Π 3ΠΠΘΧ 3ΪΙ3ΙΙ ΠΟί ί)θ ΟΐθθΓΠΘΟί 
ίο ίΐ3νθ ΐ)θθπ 0ίνθη υηίίΙ ίίιβ ΟοηΐΓβοίίηρ ΡβΓίγ ΐΐ33 ηοΐίΐίθοί 
ίίΐβ 8θΟΓθί3Γγ-ΘθΠΘΓ3ΐ ίίΐ3ί ίίΐθ Π60Θ533ΓΥ 3ϋίίΐΟΓίΖ3ίίθΠ ΟΓ 
3ρρΓ0\/3ΐ ΪΙ33 ί>ΘΘΠ ΟίΟίβίηθΟί. Τίΐ6 ΒρΓΘΘΙΎΙΘΠΐ βθΙννθθΠ ίΐΐθ 
οοιπρθΐΘηΐ3θΙηηίηί3ΐΓ3ΐίοη5ηη3γρΓονίοΙθΙΐΐ3ΐ, (ίυΓίπ93ΐΓ3η- 
3ΪΪΪ0Π3Ι ρθΓΪΟΟί, ίίΐθ ΟίεΙ 3ηΠΘΧΘ5 δίΐ3ίί ΓΘΓΠβίη ίη ίΟΓΟΘ, ννίιοί- 
Ιγ ογ ίη ρ3Γΐ, οοηουΓΓθηίΙγ ννίίίι ίίΐθ ηθνν 3ηηθΧΘ3. Τίΐθ 8 θο- 
Γ6ΐ3Γγ-0θΠΘΓ3ΐ 3ΪΙ3ΙΙ 3ρθθίίγ ίΐΐθ θΐ3ίθ Οί ίίΐθ ΘΠίΓγ ίηίΟ ίΟΓΟΘ 
οί ίίΐθ ηθνν ΙθΧί3 ΓΘ3ϋΙίίη9 ίΓΟΓΠ 3ϋθίΐ ΙΎΙΟΟίίΐίΟθΙίοηδ. 

ΑγΙιοΙθ 19 

Ιη θοίοΐίΐίοη ίο οοιτΐΓηυηίθ3ΐίη9 ίο ίΐίθηι ίίΐθ ηο1ίίίθ3ίίοη3 
ρΓΟνίοίθΟί ίΟΓ ίη 3ΓΪίθίθ3 17 3Π(1 18 οί ίίιίδ ΑρΓβΘΓΠθηί, ΐίΐθ 
8θθΓθΐ3Γγ-ΟθηθΓ3ί οί ίΐΐθ ΙΙηίίθοί Ν3ίίοη3 3ΪΙ3ΙΙ ηοίίίγ ίίΐθ 
8ΐ3ΐθ3 ΓθίθΓΓΘΟί ίο ίη 3Γίίθίθ 9, ρ3Γ39Γ3ρίΐ 1, Οί ίίΐίδ Α9ΓΘΘ- 
ιτίθηΐ 3ηοΙ ίίΐθ 8ί3ίΘ3 ννΐιίοΐι ίιβνθ βθοοιτίθ ΟοηΐΓ3θΙίη9 Ρθγ- 
Ιίθ3 υηοΙθΓ θγΙιοΙθ 9, ρ3Γ39Γ3ρίι 2, οί: 

(3) 3ί9Π3ίυΓΘ3, Γ3ίίίίθ3ίίθη3 3Πθί 300θ33ίθΠ3 ϋΠΟίθΓ ΒΓίίοίθ 9; 

(&) ίίΐθ Οίθίθδ οί ΘΠίΓγ ίηίΟ ίΟΓΟΘ οί ίΐΙΪ5 Α9ΓΘΘΓΠΘηΙ 
ρυΓ3ϋ3ηΙίο 3Γίίοίβ 11; 

(ο) οίθηυηοίθίίοηδ υηοΙθΓ θγΙιοΙθ 12; 

(οί) ίίΐθ ΐθΓηηίη3ΐίοη οΐ ίίιίδ Α9ΓβθΐτΐθηΙ υηοΙθΓ 3ΓΐίοΙβ 13; 

(θ) ηοίίΐίθ3ΐίοη3 Γθοθίνθοί υηοΙθΓ 3ΓίίοΙθ3 10 βηο114; 

(ί) εΐΘθΐ3Γ3ίίοη3 βηοί ηοίίίίθ3ίίοπ3 Γθοθίνθοί υηοΙθΓ θΓίίοίθ 
16, ρ3Γ39Γ3ρΐ)5 1 Άηά 2; 

(9) ίίΐθ θηίΓγ ίηίο ϊογοθ οί 3ηγ 3ΐτΐθηοΐΓηθηΙ ρυΓδϋβηί ίο βγ- 
ίίοΐθ 18. 

ΑγΙιοΙθ 20 

ΑΐίθΓ31 Μβγ 1971, ΙΐΐΘ0Γί9ίη3ί οίίίιίδ Α9ΓθθΐΎΐθηΙδίΐ3ΐΙ ί>θ 
οΙθροβίίθοΙ ννίίίι ίίιβ 8θθΓθΐ3Γγ-ΟθηθΓ3ί οί ίΐΐθ υηίίθοΙ 
ΝθίίΟΠδ, ννΐΐο 5ΪΙ3ΙΙ ΐΓ3Π3Γηίί ΟΘΓίίίίθΟί ίΓϋθ οορίθδ ίο Θ30ΪΙ οί 
ίίιβ 8ΐ3ΐθ5 ιτίθηΐίοηθοί ίη 3ΓΐίοΙθ 9, ρ3Γ39Γ3ρίΐδ 1 βηοί 2, οί 
ίίιίδ Α9ΓθθηηθηΙ. 

ΙΝ ννΐΤΝΕ53 1Λ/ΡΙΕΒΕΟΡ, ίίΐθ υηοΙθΓδίθηθοΙ, ί>θίη 9 οίυΐγ 
3ϋίίιθΓίζθοΙ ίίΐθΓθΐο, ΐΐ3νθ δ^ηβοΙ ίίιίδ Α9ΓθθΓηθηί. 

ϋΟΝΕ 3ί ΟθΠθνβ, ίίιίδ ίΪΓδΐ οΐβγ οί δθρίθΓΠίΟΘΓ, ΟΠΘ 
ΙίιουδβηοΙ ηίηθ ίιυηοίΓθοΙ βηό δθνθηίγ, ίη 3 5ίη9ΐθ οοργ, ίη 
ΙίιβΕη9ίί3ίι, ΡΓθηοίιβηοΙ Βυδδίβη ΐ3η9υ39θδ,ΙίΐθΙίΐΓθθΐΘχΐ3 
ί)θίη9 θςυβΙΙγΒυΙίίθηίίο. 

ΑηηθχI 

ΟΕΡΙΝΙΤΙΟΝ3 ΟΡ ΑΝϋ δΤΑΝϋΑΒϋδ ΡΟΒ δΡΕΟΙΑΕ 
ΕΩυίΡΜΕΝΤ 1 

ΡΟΒ ΤΗΕ ΟΑΒΒΙΑΟΕ ΟΡ ΡΕΒΙ3ΗΑΒΕΕ ΡΟΟϋδΤυΡΡδ 

I. ΙηβυΐΒίθοΙ θρυίριτίθηΐ. ΕςυίριτίθηΙ οί ννίιίοίι ίίΐθ ΙοοοΙγ 2 ίδ 
ίιυίΙΙ ννίίίι ίηδϋΐ3ίίη9 ννβΙΙδ, οΙοοΓδ, ίίοοΓ 3ηοΙ τοοί, ίιγ ννίιίοίι 


ίΐθ3ί ΘΧθίΐ3Π9θ3 ί)ΘΪννθθη ίίΐθ ίηδίοίθ ΆΓ\ά Ουίδίοίθ οί ίίΐθ 
ί)ΟθΙγ 03Π ί)θ 30 ΙίΐΤΐίΙθΟί 1ίΐ3ί ίίιβ ΟνθΓβΙΙ ΟΟθίίίοίθηί οί ίΐθ3ί 
ΐΓβηδίθΓ (Κ οοθίίίοίθηί), ίδ δυοίι ίίΐ3ί ίίΐθ θρυίρηίθηΐ ίδ 
3δδί9Π3ί)Ιθ ίο οηθ ογ οΐίΐθΓ οί ίίΐθ ίοίίοννίη9 ίννο 03ΐθ90Γίθδ: 

- θίΐ3Γ3θίθΠΖΘθΙ ίιγ 3 Κ ΟΟθίίί- 
οίθηί θρυβΙ ίο ογ Ιβδδ 1ίΐ3η 0.70 
\Λ//γπ 2 .Κ 

- 3 Κ οοθίίίοίθηί θςυθΙ ίο ογ Ιθββ 
Ι ίΐ3η 0.40 \Λ//γπ 2 .Κ 

- ννβΙΙδ ννίίίι 3 ίίΐίθί<ηθ55 οί 3ί 
Ιθ35ί 45 ΓΠΓΠ ίΟΓ ΐΓΒΠδρΟΓί 
θςυίρηίθηΐ οί 3 ννίοίΐίι ργθθΙθγ 
Ιίιβη 2.50 ηι. 

Τίιίδ δθοοηοί οοηοίίΐίοη ίδ, ίιοννβνθΓ, ηοί ΓθςυίΓθοΙ ίοΓ ΐΓβηδ- 
ροΡ θρυίρηίθηΐ οΙθ3ί9ηθοΙ ρτίοτ ίο ίίΐθ οΙθΙθ οί θηίΓγ ίηίο 
ίοΓθθ οί ίίιίδ 3ΓΠθηοΐΓηθη1 3 βηοί Ιουίίί Ιοθϊογθ Ιίΐθί οΙθΙθ ογ 
οΙυηη9 3 ρθΓίοοΙ οί ΙίΐΓθθ γθ3Γδ ΐοΙΙοννίη9 Ιίΐ3ί οΙβΙθ. 

Τίΐθ (ΙθίίηίΙίοη οί ίίΐθ Κ οοθίίίοίθηί 3ηοΙ 3 οίθδοηρίίοη οί ίίιβ 
πηθίίιοοί ίο Ιοθ υδθο) ίη Γηθ3δϋΓίη9 ίί, βγθ 9 ίνβη ίη βρρθηοίίχ 2 
ίο ίίιίδ 3ΠΠΘΧ. 

2. Βθίπ9βΓ3ίθοΙ θςυίρηίθηΐ. Ιπδυί3ίθοΙ θςυίρΓηθηί ννίιίοίι, 
υδίη9 3 δουτοθ οί οοίοΙ (ηβΐυΓβί ιοθ, ννίίίι ογ ννίίίιουΐ ίίΐθ βοΙοΙί- 
ίίοη οί 3311; θυίθοίίο ρίβίθδ; οίτγ ιοθ, ννίίίι ογ ννίίίιουΐ δυΐοΐί- 
ηη3ΐίοη οοηίΓοί; ΙίρυθίίθοΙ 933Θ3, ννίίίι ογ ννίίίιουΐ θνβροΓβίίοη 
οοηίΓΟί, θίο.) οίίΐθΓίίιβη 3 ΓΠθοίΐ3ηίθ3ΐ ογ "3ί)δθΓρΙίοη" υηίί, ίδ 
03ρ3ί)Ιθ, ννίίίι 3 ΓΠΘ3Π Ουίδίοίθ ΙθΓηρθΓΒΐυΓΘ οί + 30° Ο, οί 
ΙοννθΓΪη9 ίίιβ ΙθΓηρθΓθίυΓθ ίηδίοίθ ίίιβ θηηρίγ Ιοοόγ ίο, 3ηοΙ 
ΙίΐθΓθβίΙθΓ ηΐ3ίηΐ3ίηίη9 ίί: 

Αί + 7° Ο Γηβχίηιυηη ίη ίίΐθ 033Θ οί οί3δδ Α; 

Αί-10° Ο Ι7ΐ3χίιηυιτι ίη ίίΐθ οβδθ οί οίβδδ Β; 

Αί - 20° Ο ιτίΒχίΐΎΐυΐΎΐ ίη ίίΐθ οβδθ οί οίβδδ Ο; 3ηοΙ 

Αί 0° Ο ΓΠ3χίΓηυηη ίη ίίΐθ οβδθ οί οίβδδ ϋ, 

ννίίίι ίίΐθ 3Ϊθί οΐ 3ρρΓ0ρΠ3ίθ ΓθίΓΙ9ΘΓ3ηΙδ 3ΠθΙ ΐίίίίη95. δυοίι 
θςυίριηθηΐ δίιβίί οοηιρΓίδθ οηθ ογ γπογθ οοΓηρ3ΓΐηηθηΙδ, γθ- 
Οθρίθοίθδ ΟΓ ί3ηΙ<3 ίθΓ ίίΐθ ΓθίΓΙ9ΘΓ3ηί. Τίΐθ 531 θΙ 00ΓΠρ3Γί- 
ηηθηΐδ, Γθθθρΐ3θΙθ5 ογ ί3ηΙ<5 δίΐ3ίΙ: 

Βθ οβρβίιΐθ οί ί)θίη9 ίίίίβοΙ ογ ΓθίίΙΙθοΙ ϊγογπ ίίιβ ουίδίοίθ; βηοί 

ΡΙβνθ 3 03ρ30Ϊΐγ ίη οοηίοΓΓηίΙγ ννίίίι ίίΐθ ρΓονίδίοηδ οί 3η- 
ηβχ I, βρρθηοΙίχ 2, ρ3Γ39Γ3ρίι 34. 

Τίΐθ Κ οοθίίίοίθηί οίθςυίρηίθηί οΐοΐ35δθ5 ΒβποΙ ΟδίίθΙΙ ίη 
θνθτγ 035Θ Ιοθ θρυβί Ιο ογ Ιθδδ Ιίιβη 0.40 \Λ//γπ 2 .Κ. 

3. ΜθοίίθηίοθΙΙγ γθϊγι9θγ31θοΙ θρυίρηίθηΐ. ΙηδυΙβίθοΙ θςυίρ- 
ΓΤΙθηΙ θίίίΐθΓ ίίίίθΟί ννίίίΐ ίίδ Οννη ΓΘΪΓΙ9ΘΓ3ίίη9 3ρρΙί3ΠΟΘ, ΟΓ 
δθτνθοί )οίηΙΙγ ννίίίι οίίΐθΓ υηίίδ οί ΐΓβηδροΓί θρυίρηίθηΐ ίιγ 
δυοίι 3η 3ρρΙΪ3ηοθ, (ΓΠθοίΐ3ηίθ3ί οοηιρΓθδδΟΓ υηίί, "βίι- 
δΟΓρίίοη" υηίί, θίο.). Τίΐθ βρρίίβηοθ δίιβΙΙ Ιοθ οβρβίιΐθ, ννίίίι 3 
ΙΤΙΘ3Π ουίδίοίθ ΙθΓηρθΓ3ίυΓΘ οί + 30° Ο, οί ΙθννθΓΪΠ9 ίίΐθ ΙθΓΤΙ- 
ρθΓ3ίυΓΘ ίηδίοίθ ίίΐθ ΘΓηρίγ ίοοοίγ ίο, 3Πθί ΙίΐθΓθθίίθΓ ΠΠ3ίη- 
Ι3ίηίη9 ίί οοηίίηυουδίγ ίη ίίΐθ ίοίίοννίη9 ΓηβηηθΓ 3ί: 

Ιη ίίΐθ 035Θ οί οίθδδθδ Α, Β 3ηοί Ο, 3ηγ οίθδίΓθοΙ ρΓθοΙίοβΙΙγ 
οοηδΐ3ηί νβίυθ I; ίη οοηΐοπηίΐγ ννίίίι ίίιβ δίβηοΐΒΓοΙδ οίθίίηθοΙ 
ίΐθίονν ίοΓ ίίΐθ ΙΙίγθθ οίθδδθδ: 

01355 Α. Μθοίΐ3ηίθ3ΐίγ ΓθίΓί9θΓ3ΐθοί θρυίρηίθηί ίίίίθΟί ννίίίι 
3 ΓθίΓΙ9ΘΓ3ίίη9 3ρρίί3Π0θ δυοίι 1ίΐ3ί ί; ΠΊ3γ ί)θ ΟίΐΟδθη ί)θ- 
ίννθθη + 12° Ο βηοί 0° Ο ίηοίυδίνθ. 

ΟΙθδδ Β. ΜθοίίΒηίοβΙΙγ γθϊγ^θγβΙθοΙ θρυίρηίθηΐ ίίΐίθο) ννίίίι 
3 Γθίη9βΓ3ΐίη9 βρρίίβηοθ δυοίι 1ίΐ3ί ί; Γηβγ ίΐθ οίιοδθη Ιοθ- 


Ιν = ΝοητιβΙΙγ ίηδυΐθίθοί θςυίρηίθηΐ 


Ιρ = Ηθθνίίν ίηδυΐΒίθοί θρυίρηηθηί 
οίΐ3Γ3θΙθΓ!ΖθοΙ Ογ: 


1 ννβςιοηβ, Ιογγιθβ, ίΓβίΙθΓΒ, 5θΓηί-ΐΓ3ίΙβΓ3, οοηΙβίηβΓΒ βηοί οΙΡθγ 3ίιτιίΐ3Γ βςυίριηβηΐ. 

2 ίη ΙΡθ 033Θ οίίΒηΧβςυίριτιβηΙ, ΙίθίΘΓπη "Ροόγ" Γηββηβ υηΡθΓίΡίβ Ρθίίηίίίοη, ΙΡθίβηΚ ίίββΐί. 

3 Τίθ ό3ίθ οί βηΐΓγ ίηίο ίοΓθθ οΐ ίίιίβ θΐτιβηοΐιτιβηΐ ίβ: 15 Μβγ 1991. 
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ΐννββη + 12° 0 ΆΓ\ά -10° 0 ίηοίυβίνβ. 

01355 0. ΜβΟίΐβΠΙΟβΙΙγ ΓβίπςθΓβίβΟΐ βςυίρηοβηί ίίίίβοΙ ννίίίι 
3 ΓβίπςθΓβίίης 3ρρΙΪ3Π0θ 5υθίΐ Ιίΐ3ί ί; ΓΓ)3γ ί>6 ΟίΐΟδβΠ Ιοβ- 
Ιννθθη + 12° Ο βηοΙ - 20° Ο ίηοίυβίνβ. 

Ιπ ίίΐβ 035β θί 0Ι355Θ5 ϋ, Ε 3Π(1 Ε 3 ίίχβοΐ ρΓΒΟίίΟβΙΙγ ΟΟΠ- 
5ΐ3Πΐ νβΐυθ ί; ίπ οοπίοηηίΐγ \Λ/ίίίΐ ίίΐβ 5ΐ3Πθΐ3Γθΐ5 ΟΐθίίΠβΟΐ ί>6- 
Ιονν ίΟΓ ΙΗβ ΙίΐΓββ 0135565: 

01355 ϋ. ΜθθΙΠ3Πίθ3ΐΙγ ΓβίπςθΓβίβΟΐ βςυίρηοβηί ίίίίβοΙ \Λ/ίΙΗ 
3 ΓβίπςθΓΒίίης 3ρρΙΪ3Π0θ 5υθίΐ Ιίΐ3ί ί| 15 βςυβΙ 10 ΟΓ ΙΘ55 Ιίΐ3Π 

0 ° ο. 

01355 Ε. Μβθίΐ3ηίθ3ίΙγ ΓβίπςθΓβίβΟΐ βςυίρηοβηί ίίίίβοΙ ννίΙΕι 
3 ΓβίΓίςθΓΒΐίης 3ρρΙί3Π0θ 5υθίΐ Ιίΐ3ί ί| 15 βςυβΙ 10 ΟΓ ΙΘ55 Ιίΐ3Π 

- 10 ° ο. 

01355 Ρ. ΜβοίιβηίοβΙΙγ ΓβίπςθΓβίβοΙ βςυίρηοβηί ίίίίβοΙ \Λ/ίίίΐ 
3 ΓβίπςθΓΒίίης 3ρρΙΪ3Π0θ 5υθίΐ Ιίΐ3ί ί| 15 βςυβΙ 10 ΟΓ Ιθ55 ίΡΐ3Π 
- 20° Ο. Τίιβ Κ οοθίίίοίθηΐ οί βςυίρηηβηΐ οί οΐ355θ5 Β, Ο, Ε 
3Π(1 Ρ δίίβΙΙ ίη θνθΓγ 035Θ Ιοβ 6ςυ3ΐ ίο ΟΓ Ιθ55 Ιίΐ3Π 0.40 

νν/ι πη 2 .Κ. 

4. ΗββίβοΙ βςυίρηηβηΐ. ΙηδυΙβίβοΙ βςυίρηοβηί ίίίίβοΙ ννίίίι 3 
ίιββί-ρηοοίυοίης 3ρρΙΪ3ηοθ ννίιίοΡι ίδ οβρβΙοΙβ οί Γ3Ι5ΪΠ9 ίίιβ 
ΙβΙΟΟρβΓΒΐυΓβ ΙΠδίοΙβ ΙίΐΘ βΠΟρίγ ΙθΟθΙγίο, 3ΠθΙ ΙίΐβΓββίίβΓ ΙΟΟβΙΠ- 
Ι3ίηίη9 ίίίοΓ ηοί ΙθδδΙίιβη 12 ίιουΓδ ννίίίιουί ΓβηβννβΙ οίδυρ- 
ρΙγ3ί, 3ρΓ3θΙίθ3ΐΙγθθη5ΐ3Πΐν3ΐυθθίΠθΙΙθ55ίίΐ3Π + 12° Ο 
ννίΐΘΠ ίίΐβ ΙΊΊΘ3Π ΟυίδίοΙβ ΙβΙ00ρβΓ3ΐυΓ6 Οί ίίΐβ ΙθΟθΙγ 15 1ίΐ3ί ΙΠ- 
θΙίθ3ΐ6θΙ βθίονν ίΟΓ ίίΐθ ίννο 0135565: 

01355 Α. Ηβ3ίβθΙ θςυίρΓηθΠί ίΟΓ 05Θ ννίΐθΠ ίίΐθ ΙΎ1Θ3Π ουί- 
5Ϊ(1θ ΐβηορβΓβΐυΓβ ίδ -10° Ο; βηοΙ 

01355 Β. ΡΙθβΙθοΙ βςυίρηοβηί ίοΓ υ5θ ννίιβη ίίιβ ηοββη ουί- 
5ί(1θ ΙβηορβΓβίυΓβ 15-20° Ο. 

Τίιβ Κ οοθίίίοίθπί οί βςυίρηοβηί οί οΐ355 Β δίίβΙΙ ίη βνβΓγ 
035Θ Ιοβ θρυβί ίο ογ Ιθ551ίΐ3η 0.40 νν/ηη 2 .Κ. 

5. ΤΓ3Π5ίίίθη3ΐ ρΓΟνίδίοηδ. ΡθΓ 3 ρθποοί οί ΙίΐΓΘΘ ΥΘ3Γ5 ίοί- 
Ιοννίη 9 ίίΐθ οΐβίβ οί θηίΓγ ίηίο ίοτοβ οί ίίιίδ ΑςΓββηοβηί ίη οοη- 
ΐοπηίΐγ ννίίίι ίίΐθ ρΓΟνίδίοηδ οί 3ΓίίθίΘ II, ρ3Γ39Γ3ρίΐ I ΐίΐθΓΘΟΐ, 
ΙίίθΟνθΓβΙΙ ΟΟΘίίίοίθηί Οί ίΐθ3ΪΪΓ3η5ίθΓ (Κοοθίίίοίθηί) ΓΠ3γ, ίη 
ΙίΐΘ 0356 οί θςυίρΐΎΙθηί 3ΐΓΘ3(1γ ίη 5ΘΓνίθθ 3ί 1ίΐ3ί (ΐ3ΐθ, ί)6 
βςυβΙ ΙοοΓΐθ55ίίΐ3η: 

0.90 \Λ//γπ 2 .Κ ίη ΙίΐΘ 0356 οί ίηδυΙβίβοΙ βςυίρηοβηί ίη οβίβ- 
90 Γγ Ι Ν , ΓβΐπςβΓβΐβοΙ βςυίρηοβηί ίη οί355 Α, 3ίί ηοβοίιβηίοβί- 
Ιγ Γβίπ9θΓ3ίθοΙ βςυίρηοβηί, βηοΙ ΙίθβΙθοΙ βςυίρηοβηί ίη οΐ355 
Α; 3ηοΙ 

0.60 νν/ιτι 2 .Κ ίη ίίΐθ 0356 οί ΓβίπςθΓβίβοΙ βςυίρηοβηί ίη 
0135565 Β 3ΠθΙ Ο 3Π(1 ίΐββίβοΐ βςυίρηοβηί ίη θί355 Β. 

ΜΟΓΘΟνθΓ, βίίβΓίίΐβ ρθΓΪΟΟί ΟίίίΐΓΘΘ γθ3Γ5 ΓθίθΓΓΘΟί 10 ίηΐίΐθ 
ΪΪΓ5Ϊ 5ϋί>ρ3Γ39Γ3ρίΐ θί ίίΐίδ ρ3Γ39Γ3ρίΐ 3ΠθΙ ϋΠίίΙ ίίΐθ βςυίρ- 
ιηθηΐ ίδ ίίηβΙΙγ ννίίίιοίΓΒννη ίΓΟΓΠ δθΓνίοθ, ίίιβ Κ οοβίίίοίβηί οί 
ίίΐθ ηηθοίΐ3ηίθ3ΐΙγ ΓβίπςβΓβίβοΙ βςυίρηηβηΐ ίη ςυβδίίοη οί 
0Ι355Θ5 Β, Ο, Ε 3Π(1 Ρ ΓΠ3γ ί)θ βςυβί 10 ΟΓ 1655 Ιίΐ3Π 0.70 

νν/ηη 2 .Κ. 

Τίΐθδθ ΐΓβηδίΙίοηβΙ ρΓΟνίδίοηδ 5ίΐ3ίί ηοί, ίιοννβνβΓ, ρΓβ- 
οίυοίθ ίίΐθ 3ρρίίθ3ίίοη οί 3ηγ 51 γιοΙθγ ΓβςυΙβΙίοηβ θη30ίθ(1 Ιογ 
0θΓΐ3ίη 3ΐ3ίθ5 ίοΓ βςυίρηοβηί Γθ9ί3ίθΓθ(1 ίη ΙΡιβίτ οννη Ιβηίίο- 
τγ. 

Αηηθχ 1, ΑρρΘηοΙίχ 1 

ΡΒΟνίδΙΟΝδ ΒΕΙΑΤΙΝΟ ΤΟ ΤΗΕ ΟΗΕΟΚΙΝΘ ΟΡ 
ΙΝδυΐΑΤΕϋ, ΒΕΡΒΙΘΕΒΑΤΕϋ, ΜΕΟΗΑΝΙΟΑίίΥ 
ΒΕΡΒΙΘΕΒΑΤΕϋ ΟΒ ΗΕΑΤΕϋ ΕΟυίΡΜΕΝΤ 
ΡΟΒ ΟΟΜΡίΙΑΝΟΕ ΝΛ/ΙΤΗ ΤΗΕ δΤΑΝϋΑΒΟδ 

I. ΟίΐΘθΙ<5 ίΟΓ οοηίοππίίγ ννίίίι ίίΐθ 5ί3ηθΐ3Γθΐ5 ρΓβ50Πΐθ6θΙ ίη 
ίίιίδ 3ΠΠΘΧ 5ίΐ3ίί ί)θ ΓΠ3θίθ: 


(β) ίοθίοΓθ ίίΐθ βςυίρηοβηί ίδ ρυί ίηίο δθΓνίοθ; 

(Ιο) ρβΠΟΟίίΟβΙΙγ, 3ί Ιθ35ΐ ΟΠΟΘ θνθΓγ 5ΪΧ ΥΘ3Γ5; 

(ο) ννίίθηθνθΓ ΓβςυίΓβοΙ Ιογ ίίιβ οοηορβίβηί 3υΙίιοπίγ. 
Εχββρί ίη ίίΐθ 03565 ρΓΟνίοΙβο! ίΟΓ ίη βρρβηοΐίχ 2, ρ3Γ3- 
9Γ3ρίΐ3 29 3Π(1 49, ίο ίίιίδ 3ΠΠ6Χ, ίίιβ θίΐβθΙ<5 δίίβΙΙ ί)6 ΓΠ3(ΐ6 
3ί 3165ίίη9 5ί3ίίοη οΙβ5ί9η3ΐβοΙ ογ βρρΓονβοΙ Ιογ ίίιβ οοηορβ- 
ίβηί ΒυΙίιοΓίίγ οί ίίιβ οουηίΓγ ίη ννίιίοίι ίίιβ βςυίρηοβηί ίδ Γβς- 

ίδΐβΓβΟί ΟΓ ΓβΟΟΓΟίβΟΐ, ϋηίβδδ, ίη ίίΐβ 0356 θί ίίΐβ θίΐβθ!< Γ6- 
ΐβΓΓβΟΐ ΙΟ ίη (3) 3ί)0νβ, 3 ΟίΐβοΚ ίΐ35 3ίΓ63θΙγ ί)6βη ΓΤ13θΐ6 ΟΠ 
ίίιβ βςυίρηοβηί ίίββΐί ογ οη ίίδ ρΓοίοίγρβ ίη 31β5ίίη9 5ί3ίίοη 
(1β5ί9η3ΐ6θΙ ΟΓ 3ρρΓθνβθΙ Ιογ ίίιβ ΟΟΓΠρβίβηί 3υΙίΐΟΓΪΐγ οίίίιβ 
οουηίΓγ ίη ννίιίοίι ίίιβ βςυίρηοβηί ννβδ ηοβηυίβοίυΓβοΙ. 

2. (3) Νβνν βςυίρηοβηί οί 3 βρβοίίίο ίγρβ δβπβΙΙγρΓοοΙυοβοΙ 
ΓΠ3γ Ιοβ ΒρρτονβοΙ Ιογ Ιβ5ίίη9 οηβ υηίί οίΐίιβίίγρβ. Ιίίίιβ υηίί 
ΐβδΐβοΐ ίυίίίίδ ίίΐβ ΓβρυίΓβΓΠβηίδ ρΓβδΟΓίΙΟβΟΐ ίθΓ ίίΐβ 0ΐ355 ίο 
ννίιίοίι ίί 15 ρΓβδϋΓηβΟΐ ίο ί)βΙθη9, ίίιβ ίβδί ΓβρΟΓί 5ίΐ3ίΙ Ιοβ Γ6- 
93ΓθΙθθΙ 35 3 Τγρβ ΑρρΓΟνβΙ ΟβΓΪίίίθ3ίβ. Τίΐίδ 06ΓΪίίΪ03Ϊβ 5ίΐ3ΐΙ 
ΘΧρΪΓβ 3ΐ ίίιβ βηοΙ οί 3 ρβΓΪΟΟί οί 5ΪΧ γβ3Γ5. 

(Ιο) Τίιβ οοηηρβίβηΐ 3υΙίιοπίγ δίίβΙΙ ί3ΐ<6 5ίβρ5 ίο νβτίίγ ΐίΐ3ΐ 
ρΓοοΙυοίίοη οί οίίιβτ υηίίδ ίδ ίη οοηίοΓΓηίίγ ννίίίι ίίιβ βρρΓονβοί 
ίγρβ. Ρογ ίίιίδ ρυτροδβ ίίηοβγοίιβοΚ ίογ 1β5ίίη9 33Γηρίβ υηίίδ 
οίτβννη 3ΐ ΓβηοΙοΓη ίΓοηο ίίιβ ρηοοίυοίίοη 5βΓίβ5. 

(ο) Α υηίί δίίβΙΙ ηοί Ιοβ Γβ93ΓθΙβοΙ 35 ί>βίη9 οίίίιβ δβηοβ ίγρβ 
35 ίίιβ υηίί ΙβδίβοΙ υηίβδδ ίί 53ίίδίί65 ίίιβ ίοΙΙοννίη 9 Γηιηιηουπη 
οοηοΐίΐίοηδ: 

(ί) Ιί ίί ί5 ίηδϋΙβίβοΙ βςυίρηοβηί, ίη ννίιίοίι ΟΒδβίίιβΓβίβΓβηοβ 
βρυίρηηβηΐ ηηβγ Ιοβ ίηουΙβίβοΙ, ΓβίΓί9θΓ3ίβοΙ, ΓηβοίιβηίοβΙΙγ 
ΓβίΓί9βΓ3ίβοΙ ογ ίΐ63ίβοΙ βρυίρηοβηΐ, 
ίίιβ οοηδίΓϋοίίοη δίίβΙΙ Ιοβ οοηορβΓβΙοΙβ βηοΙ, ίη ρ3Γίίουΐ3Γ, 
ίίιβ ίηβυΐΒΐίηρ ΓηβίβΓίβΙ βηοΙ ίίιβ ιτιβίίιοοί οί ίηδυίβίίοη δίίβΙΙ 
Ιοβ ίοΙβηίίοβΙ; 

ίίιβ ίίιίοΚηβδδ οίίίιβ ίη5υΐ3ίίη9 ΓηβΙβΓίβΙ δίίβΙΙ Ιοβ ηοί Ιβ55 
ίίιβη 1ίΐ3ί οί ίίιβ ΓβίβΓβηοβ βςυίρΓηβηί; 
ίίιβ ίηίβΓίοΓ ίίίίίπ93 δίίβΙΙ Ιοβ ίοΙβηίίοβΙ ογ δίηορΙίίιβοΙ; 
ίίιβ ηυιηΙοβΓ οί οΙοοΓδ 3ηοΙ ίίιβ πυηοΙοβΓ οί ίιβίοίιβδ ογ οίίιβΓ 
0ρβηίΠ93 δίίβΙΙ Ιοβ ίίΐβ 53ΓΠβ ΟΓ Ιβ55; 3ΠθΙ 
ίίιβ ίηβίοΐβ 5ϋΓΪ30β 3Γβ3 οί ίίιβ ΙοοοΙγ δίίβΙΙ ηοί ίοβ 35 Γηυοίι 
35 20% 9Γ33ίβΓ ΟΓ 5ΓΠ3ΐΙβΓ; 

(ίί) Ιί ίί ίδ Γβίπ9θΓ3ΐβοΙ βςυίρηοβηΐ, ίη ννίιίοίι 035β ίίιβ ΓβίβΓ¬ 
βηοβ βςυίρηιβηΐ δίίβΙΙ Ιοβ Γβίπ9βΓ3ίβοΙ βρυίρηιβηΐ, 
ίίιβ οοηοΐίΐίοηδ 5βί ουί υηοΙβΓ (ί) βίοονβ δίίβΙΙ Ιοβ δβίίδίίβοΙ; 
ίηδίοΙβ νβηίίΐβίίοη 3ρρΙί3ηοβ5 δίίβΙΙ Ιοβ οοηορβΓΒίοΙβ; 
ίίιβ βουΓοβ οί οοΙοΙ δίίβΙΙ Ιοβ ίοΙβηίίοβΙ; 3ηοΙ 
ίίιβ Γβδβτνβ οί οοΙοΙ ρβτ υηίί οί ίηβίοΐβ βυΓίβοβ 3Γ63 δίίβΙΙ Ιοβ 
9Γθ3ίβΓ0Γβ9υ3ΐ; 

(ίϋ) Ιί ίί ίδ ΓηβοίίΒηίοβΙΙγ ΓβίΓί9θΓ3ίβοΙ βςυίρηοβηί, ίη ννίιίοίι 
035β ίίιβ ΓβίβΓβηοβ βςυίρηοβηί δίίβΙΙ Ιοβ βίίίιβΓ: 

(β) ηηβοίΐ3ηίθ3ΐΙγ ΓβίΓίρθΓβίβοΙ βςυίρηοβηί, 

- ίίιβ οοηοΐίΐιοηβ 5βί ουί ίη (ί) βίοονβ δίίβΙΙ Ιοβ δβίίδίίβοΙ; βηοΙ 

- ίίιβ βίίβοίίνβ ΓβίπςβΓβΙίης οβρβοίίγ οίίίιβ ποβοίιβηιοβΙ Γβ- 
ίπςθΓβΙίοη βρρίίβηοβ ρβΓ υηίί οί ίηβίοΐβ βυτίβοβ 3Γβ3, υηοΙβΓ 
ίίιβ 53Π06 ΙβηορβΓβίυΓβ οοηοΐίΐιοηβ, δίίβΙΙ Ιοβ ςι^ΙβΓ ογ 
βςυ3ί; 

ογ (Ιο) ίηβυΙβίβοΙ βςυίρηοβηί ίο ννίιίοίι ίίίδ ίηίβηοΙβοΙ ίο ίιβνβ 
ίίΐίβεί, 3ί 3 ΙβίβΓ οΐβίβ, 3 ποβοίΐ3ηίθ3ί ΓβίΓίςθΓβίίοη υηίί βηοΙ 
ννίιίοίι ί5 οοηηρΙβίβ ίη βνβΓγ οΙβίβίΙ Ιουί ννίίίι ίίιβ ΓβίπςθΓβΙίοη 
υηίί ΓβηοονβοΙ βηοΙ ίίιβ βρβΓίυΓβ ίίίίβοΙ, οΐυτίης ίίιβ ηοββδυΓβ- 
ηοβηί οί ίίιβ Κ οοβίίίοίβηί, ννίίίι οίοββ ίίίίίης ρβηβίδ οί ίίιβ 
53Π06 ονβΓβίί ΙίιίοΚηβδδ βηοΙ ίγρβ οί ίπδυΐβίίοη 35 15 ίίίίβοΙ ίο 
ίίιβ ίΓοηί \Λ/3ίΙ. Ιη ννίιίοίι οβδβ: 

- ίίιβ οοηοΐίΐίοηδ 5βί ουί ίη (ί) βίοονβ δίίβΙΙ Ιοβ δβίίδίίβοΙ; βηοΙ 

- ίίιβ βίίβοίίνβ ΓβίπςβΓβΙίης οβρβοίίγ οίίίιβ ποβοίιβηιοβΙ Γβ- 
ίπςθΓβΙίοη υηίί ίίίίβοΙ ίο ίηδυίβίβοΙ ΓβίβΓβηοβ βςυίρηοβηί δίίβΙΙ 
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ί)θ 35 ΟΐθΐίηθΟί ίη 3ΠΠΘΧ 1 , βρρθηοΐίχ 2, ρ3Γ30]Γ3ρίΐ 41. 

(ίν) Ιί ίΐ 15 ΙίθθϊθοΙ θςυίρηίθηί, ίη ννίιίοίι 035Θ ΙΙίθ γθϊθγθποθ 
θςυίρηίθηί ιτΐ3γ ίΐθ ίηδυΙθίθοΙ ογ ίΐθβίθοΙ θςυίρηίθηί, 

- ΙΙίθ οοηοΐίΐίοηδ 5θΙ ουί υηοΙθΓ (ί) 3ίιονθ δίΐθίί ί>θ δβίίδίίθοΙ; 

- ΙΙίθ δΟϋΓΟΘ οΐ ίΐθθί δίίθΙΙ ί)θ ίοίθηΐίοβΐ; ΆΠ0 

- ΙΙίθ οθρβοίίγ οί ΙΙίθ ίΐθβίίης βρρίίθηοθ ρθΓ υηίΐ οΐ ίηδίοΙθ 
5ϋΓΪ30θ 3ΓΘ3 δίίθΙΙ ί>θ ςΓθθίθΓ ΟΓ θςυβί. 

(οΐ) Ιί, ίη ΐΐΐθ οουΓδθ οί ΙΙίθ δίχ γθ3Γ ρθΓίοοΙ, ίίΐθ ρΓοοΙυοίίοη 
5ΘΓΪΘ5 ΘΧΟΘθόδ 100 υηίίδ, ίίΐθ οοηιρθίΘηί 3ϋίίΐ0Γίίγ δίΐθίί οΙθ- 
ΙθΠΎΐίηθ ΙΙίθ ρ6Γ0θηί39θ οί υηίίδ ίο ί>θ ΙθδίθοΙ. 

3. ΤΙιθ ΓΠΘίίιοοΙδ 3ποΙ ρΓοοθοίυΓΘδ ίο ί>θ υδθοΙ ίη οίιβοΐοης 
ίθΓ ΟΟΙΎΐρίίθηΟΘ ννίίίΐ ίίΐθ 5ΐ3Πθΐ3Γθΐ5 3ΓΘ ΟΐθδΟΠίίθΟί ίη 3ρ- 
ρβηοΐίχ 2 ίο ίίιίδ 3ηηθχ. 

4. Α 0ΘΓίίίί03ίθ οΐ ΟΟΓηρΙί3ΠΟΘ ννίίίΐ ίίΐθ 5ΐ3Πθΐ3Γθΐ5 δίΐθίί ίθθ 
ίδδυβοΙ ίιγ ίίΐθ οοηιρθίΘηί βυΐίιοπίγ οί ΙΙίθ οουηίΓγ ίη ννίιίοίι 
ίίιβ θςυίρηίθηί ίδ ίο ί>θ ΓθςίδίθΓθοΙ 3ηοΙ γθοογοΙθοΙ οη 3 ίοπη 
οοηίοπηίης ίο ίίΐθ γώοοΙθΙ ΓθρΓοοΙυοθοΙ ίη βρρθηοΐίχ 3 ίο ίίιίδ 

3ΠΠΘΧ. 

Ιη ίίιβ 03δθ οί θςυίρηίθηί ίΓβηδίθΓΓθοΙ ίο βηοίίΐθΓ οουηίΓγ 
ννίιίοίι ίδ 3 ΟοηίΓ3θίίη9 ΡθΓίγίο ΑΤΡίΙδίίθΙΙ ί)θ3θοθΓηρ3ηίθοΙ 
ίιγ ίίΐθ ίοίίοννίης οΐοουιτίθηΐδ βο 1ίΐ3ί ίίιβ οοηιρθίΘηί 3υΙίιθΓ- 
ίίγ οί ίίιβ οουηίΓγ ίη ννίιίοίι ίίιβ θςυίρηίθηί ίδ ίο ί>θ ΓθςίδίθΓθοΙ 
ογ γθοογοΙθοΙ δίΐ3ίΙ ίδδυθ 3η ΑΤΡ οθΓίίίίοθίθ: 

(3) ίη 311 035Θ5, ΐίΐθ ΐΘδί ΓθρΟΓί - ΟΪ ίίΐθ θςυίρηίθηί ίίδθίί ΟΓ, 
ίη ίίΐθ 03δθ οί δθπβΙΙγ ρΓοοΙυοθοΙ θςυίρηίθηί, οΐ ίίιβ γθϊθγ- 
θποθ θςυίρηίθηί; 

(Ιο) ίη 311 035Θ5, ίίιβ ΑΤΡ 0ΘΓΐίίί03ίθ ίδδυθοΙ ίιγ ίίιβ οοηιρθ- 
ίθηί βυίίιοπίγ οί ΙΙίθ οουηίΓγ οί ΓπβηυίβοίυΓθ ογ, ϊογ βςυίρ- 
ΓΠΘηί ίη δθτνίοθ, ίίιβ οοηιρθίΘηί 3υΙίιοπΙγ οί ίίΐθ οουηίΓγ οΐ 
ΓθρίδίΓΒίίοη. Τίΐίδ ΟΘΓΐίίίθ3ίθ ννίίί ί)θ ΐΓΘ3ΐθθΙ 35 3 ρΓΟνίδΙΟΠθΙ 
0ΘΓίίΐί03ίθ νβΙίοΙ, ίΐ ΠΘ0Θ553ΓΥ, ίθΓ ΙίΐΓΘΘ Γποηίίΐδ; 

(ο) ίη ίίΐθ 03δθ οΐ δθπβΙΙγ ρΓοοΙυοθοΙ θςυίρηίθηί, ίίιβ ίβοίι- 
ηίθ3ί δρθοίίίοΒίίοη οί ίίιβ θςυίρηίθηί ίο ί>Θ ΟΘΓίίίίθοΙ- ίίιίδ 
5ρθθίίίθ3ίίθη δίΐ3ίί ΟΟνΘΓ ίίΐθ 53ΓΠΘ ίίθΓΠδ 35 ίίΐθ (ΙθδΟΓίρΙίνθ 
ρ30θδ οοηοθΓηίης ίίιβ θςυίριτίθηΐ ννίιίοίι 3ρρθ3Γδ ίη ίίΐθ ίθδί 
ΓθρΟΓί. 

Ιη ίίΐθ 035Θ οΐ θςυίρηίθηί Ιγ3Π5ΪθγγθοΙ θϊΙθγ ίί ίιβδ ίΐθθη ίη 
υδθ, ίίΐθ θςυίρηίθηΐ Γηβγ ίΐθ δυίι)θοΙ ίο 3 νίδυβΙ ίηδρθοίίοη 
ίο οοηΐίπτι ίίδ ίοίθηΐίίγ Ιοθϊογθ ίίιβ οοιτιρθίθηΐ θυΐίιοπίγ οί ίίΐθ 
οουηίΓγ ίη ννίιίοίι ίί ίδ ίο ίΐθ ΓθςίδίθΓθοΙ ογ γθοογοΙθοΙ ίδδυθδ 3 
0ΘΓΐίΐί03ίθ οί ΟΟΓηρίίΒΠΟΘ. Τίΐθ ΟΘΓίίίίΟΒίθ ΟΓ 3 ΟΘΓίίίίθοΙ ίΓΟΘ 
ρίιοΙοςΓβρίιίο οοργ ΐίΐθΓθοί δίΐ3ΐί ίΐθ 03 ΓΓΪθοΙ οη ίίΐθ θςυίρ- 
ΓΠθηί οΙυπης 03ΓΠ3ςθ 3ηοΙ Ιοθ ρΓοοΙυοθοΙ ννίίθηβνθΓ δο γθ- 
ςυίΓθο) ίιγ ΙΙίθ οοπΙγοΙ βυΙίιοΓίίίθδ. ΗοννθνθΓ, ίΐ ίίΐθ οθΓίίίί- 
03ίίοη ρί3ίθ ΓθρΓοοΙυοθοΙ ίη βρρθηοΐίχ 3 ίο ίίιίδ θππθχ ίδ ίίχθοΙ 
ίο ίίΐθ θςυίρηίθηί, ίίΐθ 53ίοΙ ρΙβίθ δίιβΙΙ ίΐθ ΓθοοςηίδθοΙ 35 
θςυίνβίθηί Ιο 3η ΑΤΡ οθΓίίίίοθΙθ. Τίΐθ 53ίοΙ οθΓίίίίοθΙίοη ρΙβίθ 
δίίβΙΙ ί)θ ΓΘΓΠΟνθΟί 35 500Π 35 ίίΐθ θςυίρΓΠΘΠΐ ΟΘ35ΘΟΙ ίο οοη- 
ίοΓΓη Ιο ίίΐθ 5ί3ηοΐ3Γθΐ5 ΙθίοΙ όοννη ίη ίίιίδ βππθχ. Ιί θςυίρηίθηί 
Ο3ηηοί ίΐθ οΙθδίςηθίθοΙ 35 Ιοθίοηςίης ίο 3 οβίθςοΓγ ογ οίβδδ 
θχοβρί ίιγ νίΓΐυθ οΐ ίίΐθ ΐΓθηδίίίοηθί ρΓονίδίοηδ οοηίβίηθοΙ ίη 
ρ3Γ3ςΓ3ρίΐ 5 οί ίίΐίδ 3ΠΠΘΧ, ίίΐθ νθΐίοΐίΐγ οί ίίΐθ ΟΘΓίίίίθ3ίθ ίδ- 
δυθοΙ ίθΓ δυοίι θςυίρηίθηί δίιβΙΙ Ιοθ ΙίηηίΙθοΙ ίο ίίΐθ ρθΓίοοΙ ΙθίοΙ 
οΐοννη ίη ίίΐθ δθίοΙ ΐΓθηδίίίοηθί ρΓονίδίοηδ. 

5. Οίδίίηςυίδίιίης ηΐ3Γΐ<5 3ηοΙ ρ3Γίίουΐ3Γδδίΐ3ΐΙ ίΐθθίίίχθοΙ ίο 
ίίΐθ θςυίρηίθηί ίη οοηίοπτιίΐγ ννίΐίι Ιίΐθ ρΓονίδίοηδ οί 3ρ- 
ροηοΐίχ 4 ίο ίίιίδ 3ηηθχ. Τίΐθγ δίιβΙΙ ί>θ ΓθηιονθοΙ 35 δοοη 35 
ίίΐθ θςυίρηίθηί οθθδθδ Ιο οοηίοΓηι ίο ΙΙίθ δΙβηοΙθΓοΙδ ΙβίοΙ 
οΐοννη ίη ίίιίδ βηηθχ. 

6. Τίΐθ ίηδυίθίθοΙ ίιοοΙίθδ οί "ίηδυΐ3ίθοΙ", "ΓθίπςθΓθίθοΙ", "ιύιθ- 
οίίθηίοθΙΙγ ΓθίπςθΓθΙθοί ογ "ίΐθθΐθοΙ" ΐΓ3ΠδροΓΐ θςυίρηίθηί 
3ΠθΙ ΙίίθΙΓ ΙίΐθΓΓΠθΙ 3ρρΙί3ΠΟΘ5 δίίθΙΙ Θ30ίΐ ί)θ3Γ ρθΓΓΤΊ3ηθηί 
οΐίδίίηςυίδίιίης γώ3γΙ< 5 θίίίχβοΙ ίιγ ΙΙίθ ΓηβηυίθοίυΓθΓ 3ηοΙ ίη- 


οίυοίίης 3ί Ιθ3δί ίίΐθ ίοΙΙοννίης ρθΓΐίουίθΓδ: 

ΟουηίΓγ οί ΓηΒηυΐθοΙυΓθ ογ ΙθίίθΓδ υδθοΙ ίη ίηίθΓη3ΐίοη3ί 

ΓΟ30Ι ΐΓθίίίο; 

Νθγπθ οί ΓΠ3ηυΪ30ίυΓθΓ ογ οοΓηρβηγ; 

ΜοοΙθΙ (ίίςυΓθδ θποΙ/ογ ΙθίίθΓδ); 

δθΓίθΙ ηυητίΐθΓ; 

Μοηίίι 3ηοΙ γθ3Γ οί ΓΠ3ηυί30ΐυΓθ. 

Αηηθχ I, ΑρρβηοΙίχ 2 

ΜΕΤΗΟΩ3 ΑΝϋ ΡΒΟΟΕϋυΡΙΕδ ΕΟΒ ΜΕΑδυΒΙΝΟ ΑΝϋ 
ΟΗΕΟΚΙΝΘ ΤΗΕ ΙΝδυίΛΤΙΝΘ ΟΑΡΑΟΙΤΥ 
ΑΝϋ ΤΗΕ ΕΡΡΙΟΙΕΝΟΥ ΟΡ ΤΗΕ ΟΟΟΕΙΝΟ ΟΒ ΗΕΑΤΙΝΟ 
ΑΡΡΕΙΑΝΟΕδ ΟΡ δΡΕΟΙΑΕ ΕΟυίΡΜΕΝΤ 

ΡΟΒ ΤΗΕ ΟΑΒΒΙΑΘΕ ΟΡ ΡΕΒΙ3ΗΑΒΕΕ ΡΟΟϋδΤυΡΡδ 

Α. ΟΕΡΙΝΙΤΙΟΝ3 ΑΝϋ ΟΕΝΕΒΑί ΡΒΙΝΟΙΡΕΕδ 

1. Κ οοθίίίοίθηί. Τίΐθ ονθΓθίί οοθίίίοίθηί οί ίΐθβί ΐΓβηδίθΓ (Κ 
οοθίίίοίθηί) ννίιίοίι ΓθρΓθδθηίδ ίίιβ ίηδυΐβίίης οθρβοίίγ οίίίΐθ 
θςυίρηίθηί, ίδ οΙθΐίηθοΙ ίιγ ίίΐθ ίοΙΙοννίης ίοηηυΐΒ: 

νν 

Κ = - 

δ.ΔΘ 

ννίΐθΓΘ νν ίδ ίίΐθ ΙίΐθΓΓΠθΙ 03ρ30Ϊΐγ ΓθςυίΓθοΙ ίη 3 ίιοοίγ οΐ 
ηΐθ3Π 5υΓΪ30θ 3ΓΘ3 δ ίο ΠΊΒΙΠίΒΙΠ ίίΐθ βΙδδΟΐυίθ ΟΐίίίθΓθηΟΘ Δ 
θ ίΐθίννθθη ίίΐθ ηΐθΒη ίηδίοΙθ ΙθΓπρθΓβίυΓθ θί 3ηοΙ ίίΐθ ηΐθβη 
ουίδίοΐθ ΐθΓηρθΓ3ΐυΓθ Θθ, οΙυπης οοηίίηυουδ ορθΓ3ίίοη, 
ννίιβη Ιίΐθ ΓΠΘ3Π ουίδίοΐθ ΙθΓπρθΓβΙυΓθ Θθ ίδ οοηδίβηί. 

2. Τίΐθ ΓΠΘ3Π δυΓΪ30θ 3ΓΘ3 δ οί ίίΐθ ίιοοίγ ίδ ίίΐθ ςθΟΠΊθίΓΙΟ 
ΓΠΘ3Π οί ίίΐθ ίηδίοΙθ 5υΓΪ30θ 3ΓΘ3 δ; 

5 = V 3, - 3@ 

3ηοΙ ίίΐθ ουίδίοΐθ δυΓίβοθ 3ΓΘ3 δ θ οί ίίΐθ ίιοοίγ: 

Ιη οΐθίθηηίηίης ΙΙίθ ίννο δυτίβοθ 3ΓΘ35 δ; 3ηοΙ 3@, δίΓυοΙυΓβΙ 
ρθθυΙί3Γίίίθδ 3ΠθΙ 5υΓΪ30θ ίΓΓθςυΐ3ΓίΙίθδ οί ίίΐθ ίιοοίγ, δυοίι 35 
ΓουηοΙ-οίίδ, ννίΐθθί-3Γθίΐθδ βηοΙ ΙΙίθ ΙιΙ<θ, δίιβίί ίΐθ ί3ΐ<θη ίηίο 
βοοουηί 3ηοΙ δίΐ3ΐί ί>θ ηοίθοΙ υηοΙθΓ ίίΐθ βρρΓορΓίβίθ ίΐθβοΐίης 
ίη ίίιβ ίθδί Γθροιΐ ρτθδΟΓΪίίθοΙ ίΐθΓθυηοΙθΓ; ίιοννβνθΓ, ίΐ ίίΐθ 
ίιοοίγ ίδ οονθΓθοΙ ννίίίι οοΓΓυςβίθοΙ δίΐθθί ιτιθΙβΙ ΙΙίθ 3ΓΘ3 οοη- 
δίοΙθΓΘΟί δίίβΙΙ ί)θ 1ίΐ3ί οΐ ίίΐθ ρί3ΠΘ 5υΓΪ30θ οοουρίθο) ΙίΐθΓΘ- 
ίιγ, ηοί ΐίΐ3ΐ οί ίίΐθ οΙθνθΙορθοΙ οοΓΓυςβίθοΙ δυΓίβοθ. 

3. Ιη ίίΐθ 035Θ οί ρ3Γ3ΐΙθίθρίρθοΙίο ίιοοΙίθδ, ίίΐθ ΓΠθθη ίηδίοΙθ 
ΙθΓΠρθΓ3ίυΓΘ οΐ ίίΐθ ίιοοίγ (θ;) ίδ ίίΐθ 3ΓΪΐίΐΓΠθΐίΟ ΓΠΘ3Π οί ίίΐθ 
ΙθΓπρθΓθΙυΓθδ ΓΠθθδυΓθο110 οηι ϊγογπ ΙΙίθ ννβΙΙδ 3ί ίίιβ ίοΙΙονν- 
ίης 12 ροίηίδ: 

( ά ) ίίΐθ θίςίιί ίηδίοΙθ οογπθγ 5 οί ίίΐθ ίιοοίγ; 3ηοΙ 

(ίι) ίίΐθ οθηίΓθδ οΐ ίίΐθ ίουΓ ίηδίοΙθ ίβοθδ ίιβνίης ίίΐθ ΙθΓςθδί 

3ΓΘ3. 

Ιί ίίΐθ ίιοοίγ ίδ ηοί ρ3Γ3ΐΙθίθρίρθοΙίο, ίίιβ 12 ροίηίδ οί 
ΓΠΘΘδυΓΘΓηθηίδ δίίβΙΙ ί)θ ΟΐίδίΓίίΐυΙθΟί 35 53ΐίδΪ30ΐθΓίΙγ 35 ροδ- 
δίίιίθ ίιβνίης ΓθςβΓοΙ ίο ίίΐθ δίιβρθ οί ίίΐθ ίιοοίγ. 

4. Ιη ίίΐθ 035Θ οί ρ3Γ3ΐίθΙθρίρθθΙίθ ίιοοΙίθδ, Ιίΐθ ΓΠΘ3Π ουί- 
δίοΙθ ίθΓπρθΓθίυΓθ οί ΙΙίθ ίιοοίγ (Θ Θ ) ίδ ίίΐθ ΒΓίίίιηίθΙίο ηΐθ3η οί 
ίίιβ ΙθΓπρθΓθίυΓθδ ΓΠθθδυΓθο110 οηη ϊγογώ ίίΐθ ννβΙΙδ 3ί ίίΐθ ΐοί- 
Ιοννίης 12 ροίηίδ: 

(3)ίίΐθ θίςίιί ουίδίοΐθ οογπθγ 5 οί ίίΐθ ίιοοίγ; 

(ίι) ίίΐθ ΟθηίΓθδ οίίίΐθ ίουΓ ουίδίοΐθ ίθοθδ ίιβνίης ίίιβ ΙβΓςθδί 

3ΓΘ3. 

Ιί ίίΐθ ίιοοίγ ίδ ηοί ρ3Γ3ΐΙθίθρίρθοΙίο, ίίΐθ 12 ροίηίδ οί 
ΓΠθθδυΓθηίθηί δίίβΙΙ ίΐθ οΙίδίΓίίιυίθοΙ 35 δβίίδίβοίοΓίΙγ 35 ροδ- 
δίίιίθ ίιβνίης ΓθςβΓοΙ ίο ίίΐθ δίιβρθ οί ίίΐθ ίιοοίγ. 

5. Τίΐθ ΓΠΘ3Π ΙθΓπρθΓΒίυΓθ οί ίίΐθ ννβΙΙδ οί ίίΐθ ίιοοίγ ίδ Ιίΐθ 
ΒΓίίίΐΓΠθίίΟ ΓΠΘ3Π θί ίίΐθ ΓΠΘ3Π ΟυίδίοΙθ ίθΓΠρθΓΒίυΓΘ θί ίίΐθ 
ίιοοίγ 3ηοΙ ίίΐθ ηΐθ3η ίηδίοΙθ ίθΓηρθΓ3ΐυΓθ οί ΙΙίθ ίιοοίγ: 




19444 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


θ@ + θ| 

2 

6. ΤΙΐθ ΓΠΘβΠ ουίδίόβ ΐθΠΊρθΓ3ΪυΓΘ5 3ΠθΙ ίίΐθ ΙΤ1Θ3Π ΙΠδίοΙθ 
ΐθΓΠρθΓ3ΪϋΓΘ8 θί ίίΐθ ίΐΟθΙγ, ίβΚθΠ ΟνθΓ 3 5ίθ3θΙγ ρθΓΪΟΟί θί ΠΟί 
Ιθ53 ΐίΐ3Π 12 ίΐΟΟΓδ, δίίβΙΙ Π0ίν3Γγ ί)γ ΙΗΟΓΘ ίίΐβη ± 0.3° Ο, 3Π(1 
ΐίΐθδθ ίθΓηρθΓ3ΐϋΓΘ5 δίίβΙΙ ΠΟί ν3Γγ ί>γ ΓΠΟΓΘ Ιίΐ3Π ± 1.0° Ο 
ςΙυΐΊΠ9 ίίΐθ ρΓθΟθόίη^ 6 ίιουΓδ. 

Τίΐθ οΙίίίθΓΘηοθ βθίννθθη ΙΙίθ ίίΐθππθί οθρβοίίγ ΓΠθθδϋΓθοί 
0\/ΘΓ Ιννο ρθποοίδ οΐ ηοί Ιθ33 ΙΙΊ3Π 3 ίΐΟΟΓδ 3ί ΙΙίθ 5ΐ3Γί 3Π(1 31 
ΙΙίθ θποΙ οί ίίΐθ δίθβοΐγ 3ί3ίθ ρθτίοεΙ, 3πεΙ 5θρ3Γ3ίθοΙ ίιγ 3ί 
Ιθ33ΐ 6 ίΐΟΠΓδ, δίίβΙΙ ί)θ Ιθ33 Ιίΐ3Π 3 %. 

Τίΐθ ΓΠΘ3Π ν3ΐϋθ3 οί ίίΐθ ΙθΓΠρθΓθίυΓθδ 3Π(1 ίίΐθΠΤ13ΐ 03- 
ρ30Ϊΐγ ΟΝ/ΘΓ 3ί Ιθ33ΐ ίίΐθ Ι33ί 6 ίΐΟΟΓδ θί ίίΐθ 3ίθ30γ 3ί3ίΘ ρθΝ- 
οοΙ ννίίί 6θ υδθοΙ ίη Κ οοθίίίοίθηί Ο3ΐουΐ3ίίοη. 

Τίΐθ ΓΠΘ3Π ίηίθΓΠΒΐ 3Π(1 ΘΧίθΓΠθΙ ΐθΓΠρθΓ3ίυΓΘ5 3ί ίίΐθ ί)θ- 
9 ίπηίη 9 3ποΙ ίίΐθ θηά οί ίίΐθ 03ΐουΐ3ίίοη ρθποοΙ οί 3ί ΐΘ33ί 6 
ίίΟΙΙΓδ δίίβΙΙ ΠΟί (ΙίΐΐθΓ 6γ ΓΠΟΓΘ 1ίΐ3ί 0.2° Ο. 

Β. ΙΝδϋΙΑΤΙΝΘ ΟΑΡΑΟΙΤΥ ΟΡ ΕΟυίΡΜΕΝΤ 

ΡΓΟΟθεΙϋΓθδ ίοΓ ητίθΒδυπηρ ίίΐθ Κ οοθίίίοίθηί 

(3) ΕρυίριτίθηΙοΙίΐθΓΐίΐΒη Ιίςυί(1-ίοο(ΐ5ΐυΐΪ5ΐ3ηΙ<5 

7. Ιη3υΐ3ΐίη9 οβρΒοίίγ δίιβΙΙ ί>θ ΓΠθ35υΓθθΙ ίη οοηίίηυοιίδ 
ορθΓ3ίίοη θίίίΐθΓ ίιγίίΐθ ίηίθΓηβΙ οοοΙίη9 ΓΠθίίιοθΙ ογ βγίίΐθ ίη- 
ΐθΓΠθί ίΐθ3ίίη9 ΓΠθίίΐΟΟ). Ιη θίίίΐθΓ 033θ, ίίΐθ ΘΓΠρίγ ίΐΟθΙγ 3ίΐ3ΐί 
ί>θ ρί30θ(1 ίη 3η ιηδυΙβίθοΙ οίιβιπίΐθΓ. 

8. ννΐΊ3ίθνθΓ ίίΐθ ΙΗθΙίΐΟθΙ ΘΓηρΙογθθΙ, ίίΐθ ΓΠΘ3Π ΐθΓΠρθΓ- 
3ίϋΓΘ οί ίίΐθ ίΠ3υί3ίθθΙ θίΐ3ΓΠΐ3ΘΓ 5ίΐ3ΐί ΙίίΓΟυρίίΟυί ίίΐθ ΐθ3ί ί)θ 
ΚθρΙ υηίίοιτη, 3ηοΙ οοηδίβηί ίο ννίίίιίη ± 0.5° Ο, 3ί 3 Ιθνθί 
3ϋοίι ΐίΐ3ΐ ίίΐθ ΙθΓηρθΓβΙϋΓθ (ΙίίίθΓθηοθ ί)θίννθθη ίίΐθ ίηδίοΐθ οί 
ίίΐθ θρυίρηίθηί βηοί ίίΐθ ίπ3υΐ3ΐβοΙ οίιβιπίΐθΓ ίδ 25° Ο ± 2° 
Ο, ίίΐθ Γηθβη ίθΓηρθΓθίϋΓθ οί ίίΐθ ννβΙΙδ οί ίίΐθ βοοίγ ίοθίη9 
ΓΠ3ίηί3ΪηθοΙ 3ΐ + 20° Ο ± 0.5° Ο. 

ΡθΓ 3 ρθΙΊΟθΙ οί ΟΠΘ γθ3Γ θίίθΓ ίίΐίδ 3ΓΠθη(ΐΓηθηΐ 00ΓΤΙΘ3 ίη- 
ίο ίΟΙΌΘ*, ίίΐθ θίίίθί3ίΙγ-ΓΘ009ηίΖθθΙ 1θ3ίίη9 5ΐ3ίίθη3 ΓΠ3γ ΟΟΓ- 
Γθοί ννίίίι ίίΐθ θ3ίουΐ3ίίοη ίίΐθ Γηθ35ΐΐΓθοΙ νβίυθ οί ίίΐθ Κ οοθί¬ 
ίίοίθηί 3ΠθΙ ΙΗθΚθ ίί ίο ΓθίθΓ ίο 3Π 3νθΓ39θ \Λ/3ίί ΙθΓΠρθΓ3ίυΓΘ 
οί -I- 20° Ο. 

9. \Λ/ίΐθη ίίΐθ ονθΓθΙΙ οοθίίίοίθηί οί ίΐθβί Ιγ3Π5Ϊθγ (Κ οοθίίί¬ 
οίθηί) 13 ίΐθίηρ θΐθίθητηίηθθΐ ίογ ΙΡιθ ίηίθΓηβΙ οοοίίπ9 γπθΙΙίοοΙ, 
ίίΐθ άθνν ροίηί ίη ίίΐθ 3ίΐΗ05ρίΐθΓΘ οί ίίΐθ ίηδϋίθίθθΙ θίΐ3ΓΠί>ΘΓ 
3ίΐ3ίί όθ ηη3ίηΐ3ίηθοΙ 3ί + 25° Ο ± 2° Ο. Ουππ9 ΙΡιβ 1θ3ί, 
ννίΐθίίΐθΓ Ιογ ίίΐθ ίηίθΓΠθΙ οοοίίη9 γπθΙΡίοοΙ ογ 6γ ίίΐθ ίηΙθΓηβί 
Ρ)θ3ίίη9 ΓΠθΙίΐΟΟί, ίίΐθ 3ίΓΤ105ρίΐθΓΘ οί ίίΐθ θίΐ3ΓΠί)ΘΓ δίίβΙΙ ί)θ 
ιτίθθΐθ ίο οίΓουΙθίθ οοηίίηυουδίγ 301ίΐ3ί ίίΐθ δρθθοΙ οί ηηονθ- 
ΓΠθηί οί ίίΐθ 3ΪΓ 10 ΟΠΊ ίΓΟΓΤΙ ίίΐθ \Λ/3ίί3 13 ΓΠθίηΙθίηθθΙ 3ί ί)θ- 
Ιννθθη 13ηοΙ 2 ΓΠθίΓθδ/δθοοηοΙ. 

10. ννίΐθΓθ ίίΐθ ίηίθΓΠθΙ οοοΙίη9 ιηθΙΙιοθΙ ίδ βρρίίθοΙ, οηθ ογ 
ΓΠΟΓΘ ίΐθ3ί ΘΧθίΐ3Π9ΘΓ3 δίίβΙΙ ί)θ ρίθΟθθΙ ΙΠδίοΙθ ίίΐθ ίΐΟθΙγ. 
Τίΐθ 3ϋΓί30θ 3ΓΘ3 οί ίίΐθδθ ΘΧΟίΐΒΠρθΓδ δίίθΙΙ ί)θ 3ϋθίΐ ίίΐθί, ίί 
3 ίΙυίοΙ 3ί 3 ΐθΓΠρθΓΒΐυΓΘ ηοί ΙΟννθΓ 1ίΐ3η 0° Ο * Ρ333Θ3 
ΙίΐΓΟϋ9ίΐ ΙίΐθΓΠ, ίίΐθ ΓΠΘ3Π ίηδίθΙθ ίθΓΠρθΓβίυΓΘ Οί ίίΐθ ί>0(1γ Γθ- 
ΓΠ3Ϊη3 ίϊθίονν + 10° 0\Λ/ίΐθηοοηΙίηυου3ορθΓ3ΐίοηίΐ33ΐ3θθη 
Θ3ί3ί)1ί3ίΐθθ1. ννίΐθΓΘ ίίΐθ ίηίθΓΠ3ί ίΐθ3ίίΠ9 ΓΠθίίΐΟΟί 13 3ρρΙίθ(1, 
θίθθίΠ03ΐ ίΐθ3ίίη9 3ρρΙΪ3ΠΟΘ5 (ΓΘ3Ι310Γ3 3Π(1 ΐίΐθ ΙίΙ<θ) δίίβΙΙ 
ί)θ υ3θοΙ. Τίΐθ ίΐθ3ί θχοίΐ3Π9θΓ3 ογ θΙθοΙγιοβΙ ίΐθ3ίίη9 βρρίί- 
3Π0Θ3 3ίΐ3ίί ί)θ ίίΐίθθΐ ννίίίι 3Π 3ΪΓ ί)ΙθννθΓ ίΐ3νίη9 Ά (ΙθίίνθΓγ 
Γ3ΪΘ δϋίίίοίθηΐίο 0ί)ί3ίη 40 ίο 70 3ΙΓ 0ίΐ3Γ9θ3 ρθΓ ίΐΟϋΓ Γθΐ3ίθ(1 
ίο ίίΐθ θΓπρίγ νοίυηΐθ οί ίίΐθ ΙθδίθοΙ ίοοοίγ, βηοΙ ίίΐθ βιγ οΙίδίΓί- 
ίουίίοη 3Γουη(1 311 ίηίθΓνβΙ 3υιΐ30θ3 οί ίίΐθ 1θ3ίθ(1 ίιοοίγ 3ίΐ3ΐί 


ί)θ δυίίίοίθηί ίο ΘΠ31ΙΓΘ 1ίΐ3ί ίίΐθ ιπβχίιπυΐΗ θίίίίθΓθηοθ ίΐθ- 
ίννθθη ΐίΐθ ΐθΓηρθΓ3ίυΓθ5 οί βηγ 2 οί ίίΐθ 12 ροίηίδ δρθοίίίθθί 
ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ 3 οί 1ίΐί3 3ρρθΠ(1ίΧ (1θθ3 ηοί ΘΧΟΘΘθΙ 3° Ο ννίΐθη 
οοηίίηυουδ ορθΓβίίοη ίΐ33 ίΐθθη Θ3ΐ36ίί5ίΐθ(1 

11. ΤθΓΠρθΓΒίϋΓΘ ΓΠΘ33υΓίη9 ίη3ΐΓυΓΠθηί3 ρΓΟίθΟίθΟί 
393ίΠ3ί Γ3θΙί3ΐίθη δίίβΙΙ ί)θ ρΐ30θθί ίηδίθΙθ 3ΠθΙ Οϋΐδίθΐθ ίίΐθ 
βοοίγ 3ΐ ίίΐθ ροίηίδ δρθοίίίθθί ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ3 3 3ηεΙ 4 οί ίίιίδ 
ΒρρθηοΙίχ. 

12. Τίΐθ 3ρρΙΪ3ηοθ3 Ιογ 9βηθΓ3ίίη9 βηοί οΙί3ίΓίί)υίίη9 οοίοΙ 
ογ ίΐθ3ΐ 3η(1 Ιογ ΐΗθ35υπη9 ίίιβ ςϋΒηίίίγ οί οοίοΙ ογ ίΐθβί 
ΘΧθίΐ3Π9θθΙ ΆΓ\0 ίίΐθ ίΐθ3ί θρυίνβίθηί οί ίίΐθ 3ίΓ-0ίΓ0υΐ3ίίη9 
ί3Π3 3ίΐ3ίί ί)θ 3ί3ΓίθθΙ υρ. ΕίθΟίΠΟβΙ 03ί)1θ Ι033Θ3 ίΐθίννθθΠ 
ίίΐθ ίΐθ3ί ίηρυί ΓΠθ33ϋΓίη9 ίηδίΓυΓΠθηί βηοί ίίΐθ ίθ3ίθ<ζΙ ϋοείγ 
3ίΐ3ΐί ί)θ Θ5ΐ3ί)1ί5ίΐθ(1 Ιογ 3 ΓΠΘ33ϋΓΘΓηθηί ΟΓ Ο3ΐθϋΐ3ίίθη 3ΠΘΙ 
3ϋί)ίΓ3θίθθΙ ίΓΟΓΠ ίίΐθ ίΟίβί ίΐθ3ί ίηρυί ΓΠΘ33ϋΓθθΙ. 

13. ννίΐθη οοηίίηυουδ ορθΓβίίοη ίΐ33 ίΐθθη θ5ΐ3ί>ίί5ίΐθοΙ, 
ίίΐθ ΓΠβχίΓηυηη ϋίίίθΓθηοθ ίΐθίννθθη ίίΐθ ΙθηηρθΓ3ΐυΓθ3 3ί ίίΐθ 
νν3ΓΓηθ5ΐ βηοί 3ΐ ίίΐθ οοΐοίθδί ροίηίδ οη ίίΐθ ουίδίςΙθ οί ίίΐθ 
βοάγ δίιβΙΙ ηοί θχοθθθΙ 2° Ο. 

14. Τίΐθ Γηθβη ουίδίοΙθ ίθπηρθΓ3ΐυΓθ 3ηό ίίΐθ ηΐθ3η ίηδίοίθ 
ίθΓηρθΓθίυΓΘ οΐ ίίΐθ ίΐοοίγ 3ίΐ3ίί Θ30ίΐ ί)θ ΓΘ3(1 ηοί Ιθ55 ΙΙΊ3Π 
ίθϋΓΐίΓΠΘ3 ρθΓ ίιουΓ. 

15. Τίΐθίθ3ΐ3ίΐ3ΐί ί)θ οοηίίηϋθθΐ 33 ΙθΠ9 33 15 ΠΘΟΘ333Γγίθ 
ΘΠ50ΓΘ ΐίΐ3ΐ ΟρθΓΒίίοη 13 ΟΟΠίίΠυΟΟδ (3ΘΘ Ρ3Γ3. 6 οί 1ίΐί3 3ρ- 
ρθηοίίχ). ΙΐηοΙβΙΙ ΓΠθ33υΓθΓΠθηΐ3 3Γθ3υΙθΓη3ίίθ3ηθΙ γθοογοΙ- 
θΰ, ίίΐθ ΐθ3ΐ δίιβΙΙ ί)θ οοηίίηυθθί ϊογ 3 ρθΓίοοΙ οί θί9ίιί οοηδθο- 
ϋίίνθ ίΐθυΓ3 ίη ΟΓθΙθΓ ίο ΓΠ3ί<θ 30ΓΘ 1ίΐ3ί θρθΓ3ίίθη 13 οοηίίη- 
υου5 3ηοΙ ίο ΙβΚθ ίίΐθ είθίίηίίίνθ Γθ3(1ίη93. 

(ί>) Ιί9υίοΙ-ίοοοΐ3ΐυίί3ΐ3ηΙ<3 

16. Τίΐθ ΓΠθίίΐΟΟί 0θ30ΓΪί)θ(1 ίΐθίονν 3ρρίίθ3 οηίγ ίο 
3ίη9ΐθ-οοΓηρ3ΓίΓΠθηί ογ ΓποΙΙίρΙθ-οοηηρΒΓίΓηθηί ί3ηΚ θςυίρ- 
γπθπΙ ίηίθηεΙθθΙ 3θΙθίγ ίοΓίίΐθ 03 γπ39θ οί ΙίςυίοΙ ίοοείδΐυίίδ 3ϋοίι 
33 ΓΠίΙΙ<. ΕβΟίΐ ΟΟΓΠρβΓίΓηθηΙ Οί 3υθίΐ ί3Πΐ<3 3ίΐ3ίί ίΐ3νθ 3ί Ιθ33ί 
οηθ ΓΠθηίιοίθ 3 πθΙ οηθ (1ί3θίΐ3Γ9θ-ρίρθ οοηηθοίίη9 3θοΙ<θΙ; 
ννίΐθΓΘ ίίΐθΓΘ 3ΓΘ 3θνθΓ3ί 00ΓΠρ3ΓίΓΠθηΐ3 ίίΐθγ 3ίΐ3ΐΙ ί)θ 3θρ3- 
Γ3ίθεΙ ϊγογπ οπθ βηοίίΐθΓ ί>γ ηοη - ιηδυΙβίθοΙ νθΐΤΪ03ΐ ρβιΐιΐίοηδ. 

17. Ιη3ϋΐ3ίίη9 03ρ30ίίγ 3ίΐ3ίί ί>θ ΙθθΙθοΙ ίη οοηίίηυουδ ορ- 
θΓθίίοη ί>γ ίηΙθΓηβί ίΐθ3ΐίη9 οί ίίΐθ θΓηρίγί3ηΙ< ίη 3η ίη3ϋΐ3ΐθ(1 
0ίΐ3ΓΠί)ΘΓ. 

18. ΤίΐΓου9ίιουΙ ίίΐθ ίθ3ί, ίίΐθ 3νθΓ39β ΙθΓηρθΓβίϋΓθ οί ίίΐθ 
ιηδυΙβίθοΙ 0ίΐ3ΓΠί)ΘΓ ΓΠϋ3ί ί)θ Κθρί υηίίΟΓΓΠ, 3Π(1 ΟΟΠ3ί3ηΙ ίο 
ννίίίιίη ± 0.5° Ο, 3ΐ 3 Ιθνθί βυοίι 1ίΐ3ί ίίΐθ οΙίίίθΓΘηοθ ίη Ιθγπ- 
ρθΓθίϋΓθ όθίννθθη ίίΐθ ίηδίοΐθ οί ίίΐθ θρυίρηίθηΐ 3ηοΙ ίίΐθ ίη- 
3υί3ίθθΙ 0ίΐ3ΓΠί)ΘΓ 13 ΠΟί Ιθ55 Ιίΐ3Π 25° Ο ± 2° Ο, ννίίίι ίίΐθ 3ν- 
ΘΓ39Θ ΙθΓΠρθΓΒΐϋΓΘ θί ίίΐθ ί)0(1γ ννβΙΙδ ίΐθίηρ Κβρί 
31 + 20° Ο ±0.5° Ο. 

ΡθΓ 3 ρθΓΪΟθΙ οί ΟΠΘ γθ3Γ 3ΪίθΓ ίίΐίθ 3ΓΠΘΠθΐΓΠθηΙ ΟΟΓΠΘ5 ίη- 
ίο ίοΓθθ *, ίίΐθ οίίίοί3ίΙγ-Γθοθ9ηίζθθ) Ιθθίίηρ 3ί3ίίοη3 Γηβγ οογ- 
ΓΘΟΐ ννίίίι ίίΐθ ΟθΙουΙθΙίοη ίίΐθ ΓΠΘ33ϋΓΘ(1 νθίϋθ οί ίίΐθ Κ οοθί¬ 
ίίοίθηί, 3Π(1 ΓΠ3ΐ<θ ίί ΓθίθΓ ίο 3Π 3νθΓ39θ ννθΙΙ ΙθΓηρθΓθίϋΓΘ θί 

+ 20° Ο. 

19. Τίΐθ 3ίΓΠ03ρίΐθΓΘ θίίίΐθθίΐ3ΓΠί)ΘΓ3ίΐ3ΐΙ ί)θ ΓΠ3θΙθΙθ ΟΪΓ- 
ουίθίθ οοηίίηυουδίγ 30 ΙίιβΙ ίίΐθ 3ρθθ(1 οί ΓηονθΓΠθηΙ οί ίίΐθ 
31Γ 10 ΟΠΊ ίΓΟΓΠ ίίΐθ ννβΙΙδ 13 ΓΠ3ίηί3ίηθ(1 3ί ίΐθίννθθη I 3ΠθΙ 2 
ΓΠθίΓθδ/δθοοηοΙ. 

20. Α ίΐθ3ί θχοίιβηρβΓ δίιβΙΙ ί)θ ρΙβοθθΙ ίηδίοΐθ ίίΐθ ί3ηΙ<. Ιί 
ίίΐθ ΐ3ηΚ ίΊ35 3θνθΓ3ΐ ΟΟΓηρ3ΓΐΓΠθηί3, 3 ίΐθ3ί ΘΧΟίίβηρθΓ δίίβΙΙ 
ί)θ ρΐ30θ(1 ίη Θ30ίΐ ΟΟΓΠρβΓίΓΠθηί. Τίΐθ ΘΧθίΐ3Π9ΘΓ5 δίιβΙΙ ί)θ 
ίίίίθθΙ ννίίίι θΙθΟίΓΙΟβί ΓΘ5Ϊ3ΪΟΓ3 3ΠθΙ 3 Ϊ3Π ννίίίι 3 (ΙθίίνθΓγ Γ3ίθ 


* Τίιίδ ό3ίθ οίβηίΓγ ίηίοίοΓΟθ ίβ οη 22 Ρβ6Γυ3Γγ 1996. 
*Το ρΓΘνβηίίΓΟδίίηρ. 

* ΤίίθοΙβίθ οί ίίδ ΘΠίΓγ ίηίοίοΓΟθ ίβ οη 22 ΡθίιηιβΓγ 1996. 
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δυίίίοίθΠί Ιο ΘΠδΙΙΓΘ ίίΐβί ίίΐθ ΟϋίίθΓΘΠΟΘ βθίννθθΠ ΙΗθ ΓΠ3ΧΪ- 
ιτιυηη ΙθίτιρθΓΒΐυΓθ βηοΙ ΐΐηβ πηϊπίηηυηΊ ΙθΓπρθΓβίυΓθ ίηδίοΙθ 
θ3οΙί 00Γηρ3ΓΐιτΐθηΙ οΙοθδ ηοί θχοθθοΙ 3° Ο ννίΐθη οοηίίη- 
υοϋδ ορθΓΒίίοη ίιββ 5θθπ θδίθβΙίδίίθοΙ. Ιί ΙΗβ ί3η1< οοιτιρηδ- 
θδ δθνθΓ3ΐ ΟΟΓηρΒΓίΓΠΘΠΐδ, ίίΐθ ΟΐίίίθΓΘΠΟΘ βθίννθθη ίίΐθ 
ΓΠΘ3Π ΐθΓπρθΓ3ΐυΓθ ίπ ίίιβ οοΐοίθδΐ οοιτιρ3ΓΐηηθηΙ 3ΠθΙ ίίΐθ 
ΓΠΘ3Π ΐθΓΠρθΓΒΐυΓΘ ΙΠ ΙΗβ \Λ/3ΓΓΠΘδΙ ΟΟΙΎΐρΒΓίΓΠθηΙ δίίβΙΙ ΠΟί 
ΘΧΟΘΘΟΙ 2° Ο, ίίΐθ ΙθΓηρΘΓΒίϋΓθδ ίΐθίηρ Ι71θ3δυΓθθΙ 3δ δρθθί- 
ίίθοΙ ίη ρβτβρΓ3ρΐΊ 21 οί ΙΗϊδ βρρθηοΐίχ. 

21. ΤθΓηρθΓ3ΐυΓθ ΓΠθΒδυπηρ ίηδίΓυπίθηΙδ ρΓοίθοίθοΙ 
3ρ3ίΠδί Γ3θ1ί3ΐίθη δίίβΙΙ 5θ ρΐ30θ(1 ίηδίοΙθ 3Π0 ΟυίδίοΙθ ίίΐθ 
ΐ3ηΚ 10 οπί ίΐΌΓη ίίΐθ ννβΙΙδ, ΒδίοΙΙοννβ: 

(3) Ιί ΙΙίθ ΐ3ηΚ ίιβδ οηΐγ οπθ οοΓηρθΓίιτίθηΙ, ΓΠθθδυΓθπίθη- 
Ιδ δίίβΙΙ 5 θ πγίθοΙθ 313 ΓηϊηίΓηυπΊ οί 12 ροίηΐβ ροδίίίοηθοΙ 3δ 
ίοΙΙοννδ: 

Τίΐθ ίουΓ θχίΓθπηίΙίΘδ οί ίννο οΙίβιτίθΙθΓδ 3ί πρίιί βηρίθδ ίο 
ΟΠΘ 3ΙΊ0ίίΐθΓ, ΟΠΘ ίΐΟΠΖΟηίθΙ 3Π(1 ίίΐθ ΟίίΐθΓ νθΓΐίϋθΙ, ΠΘ3Γ 
Θ3θίΐ οί ίίΐθ ίννο ΘΠΟΐδ οί ΙίΐΘ ί3ηΙ<; 

Τίΐθ ίουΓ ΘΧίΓΘΓΠίΙίθδ οί ίννο ΟϋβΓΠθΐθΓδ 3ί ΓΪ9Ηί 3ΠρΙθδ ίο 
οηθ3ποίίΐθΓ, ίηοΙίηθοΙ 3ί3π 3ηρΙθοί45° ΙοίίΐθίιοπζοηΐθΙ, ίη 
ίίΐβ 3X131 ρί3ΠΘ οί ίίΐθ Ι3ηί<. 

(5) Ιί ίίΐθ ΐ3ηΚ ίιβδ 3θνθΓ3ΐ οοηηρΒΓίΓηθηΙδ, ίίΐθ ροίηίδ οί 
ΓτΐΘ3δυΓθΓηθηί δίίβΙΙ 6 θ 3δ ίοΙΙοννδ: 

ίοΓ θ3θίι οί ίίΐθ ίννο βηοΙ οοηηρβΓίΓηΘηΙδ, 3ί Ιθ3δί ίίΐθ ίοΙ- 
Ιοννίη9: 

Τίΐθ θχίΓθΓπίίίθδ οί 3 ίιοΓίζοηΐΒΐ εΙίβηηθΐθΓ ηθβΓίίΐθ θηά βηοΙ 
ίίΐβ ΘΧίΓΘηηίΙίθδ οί 3 νθΓίίθ3ΐ <Ζϋ3ΓΠβίθΓ ΠΘ3Γ ίίΐθ ρθΓΐίίίοη; 

3ΠθΙ ίΟΓ Θ30ίΐ οί ίίΐθ ΟίίΐθΓ 00171 ρ3ΓίΐΤΙθηΙδ, 3ΐ Ιβ3δί ίίΐθ ίθΙ- 

Ιοννίη 9 : 

Τίΐθ ΘΧίΓΘΓΠίΙίθδ οί 3 ΟΐίθΓηθΙθΓ ίηοΙίηθοΙ 3ί 3Π 3Π9ΐθ οί 45° 
ίο ίίΐθ ίΐΟΓΙΖΟηΙβΙ ΠΘ3Γθηθθίίίΐθ ρ3Γίίίίθηδ3ΠθΙΙίΐθθΧΐΓΘΙ7ΐί- 
Ιίθδοί3ςΙί3ΓηθίθΓρθΓρθηοΙίουΐ3ΓΐοΙίΐθίίΓδΐ3ηοΙ ηθθΓΐίίθοΙίι- 
ΘΓ ρβΓίίίίοη. 

Τίΐθ ΓΠΘ3Π ίηδίοΙθ ίθΓηρθΓ3ΪϋΓΘ 3ΠθΙ ίίΐθ ΓΠΘ3Π ΟυίδίοΙθ ΙθΙΎΙ- 
ρθΓ3ίυΓθ οί ίίΐθ ΐβηΚ δίίβΙΙ ΓθδρβοίίνθΙγ 5β ίίΐθ 3ΓίίίιηηΘΐίο 
ΓΠΘ3Π οί 311 ίίΐθ ΓΠΘ3δυΓΘΙ71ΘΠΐδ ΙθΚθΠ ίηδίοΙθ 3ΠθΙ 311 ίίΐθ 
ΓΠΘβδϋΓθΓηθηίδΙ θΚθπ ουίδίοΙθίίΐθΐ3ηΚ. Ιη ΙίΐΘ οβδθ οί3ί3ηΙ< 
ίΐ3νίη9 δθνθΓβΙ 00Γηρ3ΓίΓΤ1ΘΠΐδ, ίίΐθ ΙΎ1θ3η ίηδίοΙθ ΐθΠΊρθΓ- 
3ίϋΓΘ οί Θ30ίΐ 00171 ρ3ΓΐΐΎ1Θηί δίίβΙΙ 5θ ίίΐθ 3ΝΐίΐηΠθΙίθ ΓΠΘ3η οί 
ίίιβ ΓΠθΒδυΓΘΓηθηίδ, ηυιτιίΐθπηρ ηοί Ιθδδ ίίιβη ίουΓ, ΓΘΐ3ίίη9 
ίο ΐίΐ3ΐ οοηηρΒΓίΓηθηΐ. 

22. Τίιβ ΒρρΙίβηοΘδ ίοΓ ίΐθ3ΐίη9 3ηοΙ οίτουΐβΐιηρ ίίιβ βιγ βηοΙ 
ίοΓ Γηθ3δυΓίη9 ίίΐθ ρυβηίίίγ οί ίΐΘ3ί θχοίιβηρθοΙ βηοΙ ίίΐθ ίΐθβί 
θρυίνβίθηί οί ίίΐθ 3ίΓ-οίΓουΐ3ίίηρ ί3Πδ δίίβΙΙ 5 θ δίβΓίθοΙ υρ. 

23. ννίιβη οοηίίηυουδ ορθΓ3ίίοη ίιβδ Ιοθθπ θδίβίιΙίδίίθοΙ, 
ίίιβ ΓπβχίΓτιυηη οΙίίίθΓθηοθ βθίννθβη ίίιβ ΙθίπρθΓβΙυΓθδ 3ί ίίΐθ 
ννΒΓΓΠΘδΙ 3Π(1 3ίίίΐΘ ΟΟίοΙθδί ροίηίδ ΟΠ ΙίΐΘ ΟυίδίοΙθ Οί Ιίΐθΐ3ηΙ< 
δίίβΙΙ ηοί θχοθθοΙ 2° Ο. 

24. Τίΐθ ΓΠΘ3Π ουίδίοΙθ ίθΓηρθΓ3ίυΓθ 3ηοΙ ίίΐθ ηΐθ3η ίηδίοΙθ 
ίθΓηρΘΓ3ίυΓΘ οί ίίιβ Ϊ3ΠΚ δίίβΙΙ Θ30ίΐ ί)θ ΓΘ3θΙ ΠΟί Ιθδδ ίίιβη 
ίουΓίίΓΠβδ ρθΓ ίιουΓ. 

25. Τίΐθ ίθδί δίίβΙΙ 5θ οοηίίηυθοΙ 3δ Ιοηρ 33 ίδ ηθΟθδδβΓγ ίο 
θηβυΓθ ΐίΐ3ΐ ορθΓ3ίίοη ίδ οοηίίηυουδ (δθθ Ρ3Γ3. 6 οί ίίιίδ 3ρ- 
ρβηοΐίχ). Ιί ηοίβΙΙ ΓΠΘ3δυΓθΓηθηΙδ3Γθ3υΙθΓη3ΐίθ3ηοΙ γθοογοΙ- 
θοΙ, ίίιβ ίθδί δίίβΙΙ 5 θ οοηίίηυθοΙ ίοΓ 3 ρβτίοοΙ οί θίρίιί οοπθθο- 
υΐίνβ ίιουΓδ ίη ογοΙθγ Ιο γτοΚθ δυΓθ Ιίιβί ορθΓβίίοη ίδ οοηίίη- 
υουδ 3ηοΙ ίο ί3ΐ<θ ίίΐθ εΐβίίηίΐίνβ ΓθβοΙίηρδ. 

(ο) ΡΓονίδίοηδ οοπΊΓηοη ίο 311 ίγρθδ 
οί ίηδυΙβίθοΙ θςυίρΓΠθηί 

(ί) \/Θπίίθ3ΐίοη οίίίΐθ Κοοθίίίοίθηί 

26. ννίΐθΓθ ίίΐθ ρυΓροβθ οί ίίΐθ ίθδίδ ίδ ηοί ίο οΙθίΘΓΓηίηθ ίίιβ 


Κ οοθίίίοίθηί Ιουί δίοιρίγ ίο νβπίγ ίίιβί ίί ίδ βθίονν 3 οθΓίβίη Νγπ- 
ίί, ίίιβ ίθδίδ 03ΓΓΙΘΟ) ουί 3δ ΟΐθδΟΠβθΟί ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ3 7 ίο 25 
οί ίίιίδ βρρθηοΐίχ ηΐ3γ ί>θ δίορρθοΙ 3δ δοοη 3δ ίίΐθ ηΐθ3δυΓθ- 
ΓΠθηίδ ΓΤ13θΙθ δίΐονν ΐίΐ3ΐ ίίΐθ Κ οοθίίίοίθηί ΠΊΘθΐδ ίίΐθ ΓθρυίΓΘ- 
ΓΠθηίδ. 

(ίί) Αοουτθογ οί ΓΠθ3δυΓθΓηθηίδ οί ίίΐθ Κ οοθίίίοίθηί 

27. Τθβίίηρ δίθίίοηδ δίίβΙΙ ί>θ ρΓονίοΙθοΙ ννίίίι ίίΐθ θρυίρπίθηΐ 
3ηοΙ ίηδίΓυηίθηΐδ ηθΟθβδβΓγ ίο θηδυτθ Ιίιβί ίίΐθ Κ οοθίίίοίθηί 
ίδ είθΐθπτιίηθοί ννίίίι 3 ιτίΒχίιτιυηη ηΐ3Γ9ίη οί θγγογ οί ± 10% 
ννίιβη υδίη9 ίίιβ ηηθίίιοοί οί ίηίθΓηβί οοοίίηρ 3ηοΙ ± 5% ννίΐθη 
υδίηρ ίίΐθ ΓΠθίίιοοΙ οί ίηίθΓΠ3ί ίΐθΒίίηρ. 

(ίίί) Τθδί ΓθρΟΓίδ 

28. Α ίθδί ΓθροΓί οοηδίδίίηρ οί 

ΡβγΙ 1 οοηίοΓΓηίηρ ίο ΜοοΙθΙ Νο. IΑ ογ I Β βθίονν; 3ηοΙ 
ΡβγΙ 2 οοηίοΓΓηίηρ ίο ΜοάθΙ Νο. 2 Α ογ 2 Β ίΐθίονν 
δίίβΙΙ 5 θ οΐΓβννη υρ ίοΓ θ3θίι ίθδί οί 3η ϊΙθγπ οί θςυίριτίθηί. 

ΟίΐθοΙ<ίη9 ίίιβ ίηδυίβίίηρ οβρβοίΐγ οί θρυίρηίθηί ίη δθΓνίοθ 

29. Ρογ ίίΐθ ρυΓροδθ οί οίΐθοΚίη9 ίίιβ ίηδυίβίίηρ οβρβοίίγ 
οί θβοίι ρίθοθ οί θρυίρηίθηΐ ίη δθΓνίοθ 3δ ρΓθβοπίίθοΙ ίη βρ- 
ρθηοΐίχ 1, ρ3Γ39Γ3ρίΐ3 I (ί>) 3ΠθΙ 1 (θ), 10 ίίΐίδ 3ΠΠΘΧ, ίίΐθ 00ΓΤ1- 
ρθίθηί 3υίίΐ0ΓΪΙίθδ ιτιβγ: 

Αρρίγ ίίΐθ ΓΠθίίιοοΙδ οΙθδθΓίί)θθΙ ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ3 7 ίο 27 οί ίίιίδ 
βρρθηοΙίχ; ογ 

Αρροίηί θχρθΓίδ ίο βδδθδδ ίίΐθ ίίίηθδδ οί ίίιβ θςυίριτίθηί ίοΓ 
ΓθΙθηΙίοη ίη οπθ ογ οΙΙίθγ οί ίίΐθ οβίθροΓίθδ οί ίηδυΙβίθοΙ 
θςυίρηίθηΐ. Τίΐθδθ θχρθΓίδ δίίβΙΙ ΙβΙ<θ ίίΐθ ίοΙΙοννίηρ ρβΓίίο- 
υΙθΓδ ίηίο βοοουηί βηοΙ δίίβΙΙ ί>3βθ ίίΐθίτ οοηοΐυδίοηδ οη ίίΐθ 
0ΓΪΪΘΓΪ3 δθί ίοΓίίι ίΐθΓθυηοΙθΓ: 

(β) 0 θπθγ 3Ι θΧ3Γπίη3ίίοη οί ίίιβ θςυίρΓΠθηί 

Τίιίδ θΧΒΓηίηβίίοη δίίβΙΙ ΙβΙ<θ ίίΐθ ίοπτι οί 3η ίηδρθοίίοη οί 
ίίΐθ θςυίρηΊθηί ίο οΐθίθπτιίηθ ΙΙίθ ίοΙΙοννίηρ ίη ίίιβ ίοΙΙοννίηρ 
ογοΙθγ: 

(ί) ίίΐθ ρβπθΓβί οΐθδίρη οίίίΐθ ίηδυίβίίηρ βίΐθβίίιίηρ; 

(ίί) ίίΐθ ΓΠθίίιοοΙ οί 3ρρΙίθ3ίίοη οί ίηδυΐβΐίοη; 

(ίίί) ίίΐθ ηβίυΓθ βηοΙ οοηοΐίΐίοη οίίίΐθ ννβΙΙδ; 

(ίν) ίίΐθ οοηοΐίΐίοη οίίίΐθ ίηδυΙβίθοΙ οοιτιρ3Γΐΐ7ΐθηΙ; 

(ν) ίίΐθ ΙίιίοΙ<ηθδδ οί ίίΐθ νν3ίίδ; 

βηοΙ ίο γτιθΚθ 3ίί 3ρρΓορΓΪ3ΐθ οίΐδθΓνθίίοηδ οοηοθΓηίηρ ίίΐθ 
ίηδυίβίίηρ οβρβοίίγ οί ίίΐθ θρυίρπίθηΐ. Ρογ ίίιίδ ρυτροδθ ίίΐθ 
θχρθΓίδ ΠΊ3γ οβυδθ ρβΓίδ οί ίίΐθ θρυίρπίθηΐ ίο Ιοθ οϋδΓηβη- 
ΙΙθοΙ βηοΙ ΓθςυίΓθ 311 οΐοουηίθηΐδ ίίΐθγ ηΐ3γ πθθοΙ Ιο οοηδυίί 
(ρίβηδ, ίθδί ΓθροΓίδ, δρθοίίίοβίίοηδ, ίηνοίοθδ, θίο.) ίο ί>θ 
ρίβΟΘΟί 3ΐ ΐίΐθΪΓ εΙίδρθδ3ΐ. 

(ί>) ΕχΒΓηίηβΙίοη ίοΓ βίΓ-ίίρίιίηθδδ (ηοί βρρίίοβίοΐθ ίο ί3ηΙ< 
θρυίρηίθηΐ) 

Τίΐθ ίηδρθοίίοη δίίβΙΙ Ιοθ γπθοΙθ ί>γ 3η οίΐδθΓνθΓ δίβΐίοηθοί 
ίηδίοΙθ ίίΐθ θρυίρηίθηΐ, ννίιίοίι δίιβίί Ιοθ ρίβοβοΙ ίη 3 ΙοΓίρίιΙΙγ-ίί- 
ΙυπιίηΒΐθοΙ 3ΓΘ3. Αηγ ηηθίίιοοί γίθΙοΙίηρ γπογθ βοουτβΐθ 
Γθδυίίδ ΓΠ3γ ί>θ υδθοΙ. 

(ο) Ωθοίδίοηδ 

(ί) Ιί ίίΐθ οοηοΐυδίοηδ ΓθρβΓοΙίηρ ίίΐθ ρβηθΓβΙ οοηοΐίΐίοη οί 
ίίΐθ ΙοοοΙγ 3 γθ ίβνουΓβΙοΙθ, ίίΐθ θρυίρπίθηΐ πιβγ ί>θ Κθρί ίη δθΓ¬ 
νίοθ 3δ ίηδυΙβίθοΙ θρυίρηίθηΐ οί ίίδ ίηίίίβΙ οίβδδ ίοΓ 3 ίυτΙίΐθΓ 
ρθΓΪοοΙ οί ηοί γπογθ ίίιβη ΙΙίγθθ γθ3Γδ. Ιί ίίιβ οοηοΐυδίοηδ οί 
ίίΐθ θχρθΓί ογ θχρθΓίδ 3ΓΘ υηίβνουΓθΙοΙθ, ίίΐθ θρυίρηηθηΐ πιβγ 
5 θ Κθρί ίη δθΓνίοθ οηίγ ίί ίί ρβδδθδ 3ί 3 ίθδίίηρ δίβίίοη ίίΐθ 
ίθδίδ οΙθδΟΓίΙοθοΙ ίη ρ3Γ3ρΓ3ρίΐ3 7 ίο 27 οί ίίιίδ βρρθηοΙίχ; ίί 
ΓΠ3γ ίίΐθη ί)θ ΚθρΙ ίη δθΓνίοθ ίθΓ 3 ίυΤίίΐθΓ ρθποοί οί δίχ γθ3Γδ. 

(ίί) Ιη ίίΐθ οβδθ οί ίΐθβνίΐγ ίηδυΙβίθοΙ θρυίρπίθηΐ, ίί ίίΐθ οοη- 
οίυδίοηδ οί 3η θχρθΓί ογ θχρθΓίδ δίιονν ίίΐθ ίιοοίγ ίο Ιοθ υη- 
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βυίίθβΐθ ίΟΓ ΚθθρίΠ9 ίη 3ΘΠ/Ι0Θ ΙΠ ίΐ3 ίηίίίθΙ θΐ355 ίΐυί 5υίΐ3ί)Ιθ 
ίοΓ οοηίίηυίης ίπ 8 θιλ/ιοθ 33 ηοπτίΒΐΙγ ίηβυΙθίθοΙ θςυίρηΊθηΙ, 
ίίΐθη ίίΐθ ίιοοίγ ιτιβγ ί>θ Κθρί ίη βθη/ίοθ ίη 3η 3ρρΓορπ3ίθ 
01383 ίΟΓ 3 ΐυτίίΠΘΓ ΙίΐΓΘΘ γθ3Γ5. Ιη ΙΗΪ3 035Θ, ίίΐθ θίί3ΐίΠ0υΪ3ΐΠ- 
ίης ΓΠ3Γί<3 (33 ίη ΑρρβηοΙίχ 4 οί ίίιίβ Αηηθχ) βίίθΙΙ ί>θ 
οίιβηςθοΙ 3ρρΓορη3ΐΘίγ. 

(ίϋ) ΙίΙίΐθθςυίρηΊθηΙοοηβίβίβ οίυηίίβ οίβθΓίθΙΙγ-ρΓοοΙυοθοΙ 
θρυίρΓΠθηΙ Οί 3 ρ3ΐΤίθυΐ3Γ Ιγρθ βθΐίβίγίης Ιίΐθ ΓθςυίΓΘΙΊΊθηίβ 
οί Βρρθηοΐίχ I, ρ3Γ30Γ3ρίΐ 2, ίο ίίΐίβ 3ΠΠΘΧ 3ΠθΙ ίΐθίοηςίης ίο 
οηθ ο\λ/πθγ, ίίΐθη ίη βοΐοΐίΐίοη ίο 3η ίηβρθοίίοη οί θβοίι υηίί οί 
θςυίρηΊθηΙ ΙΙίθ Κ οοθίίίοίθηί οί ηοί Ιθ55 ίίιβη 1% οί ίίΐθ ηυιτι- 
ί)θΓ οί υηίί3 ΓΠ3γ ί>θ Γηθ33υΓθοΙ ίη οοπίοπτιιΐγ ννίίίι ίίΐθ ρΓονί- 
3ίθΠ3 οί ρ3Γ3ςΓ3ρίΊ8 7 ΙΟ 27 Οί 1ίΐί3 3ρρθΠθΙίΧ. Ιί ίίΐθ ΓΘ3ϋΙί3 
οί ΙίΐΘ ΘΧ3Γηίη3ίίθΠ3 3Π(ί Γηθ33υΓ6ηΐθηΐ3 3ΓΘ ίβνουΓθίΐΙθ, 311 
ΙίΐΘ θςυίρηΊθηΙ ίη ςυθβίίοη ητιβγ ί>θ ΚθρΙ ίη βθΓνίοθ 33 ίη- 
3ϋί3ίίη9 θςυίρηΊθηΙ οί ίί3 ίηίίίθί οΐ333 ίοΓ 3 ίυΓίίΐθΓ ρθτίοοΙ οί 
3ΪΧ ΥΘ3Γ3. 

(θί) Τθ3ΐ ΓθρΟΓΐβ 

Α 1θ3ί ΓθρΟΓί Οθη5ί3ΐίΠ9 οί 

ΡβγΙ 1 οοηίοπηίης ίο ΜοοΙθΙ Νο. ! Α ίΐθίονν; 3ηοΙ 

ΡβγΙ 2 οοηίοπηίης ίο ΜοοΙθΙ Νο. 3 ίΐθίονν 

8ίΐ3ίΙ ίιβ οΐΓβννη υρ ίοΓ θβοίι 1θ3ί οί 3η ιΙθιύι οί θςυίρηΊθηΙ 
ί)γ 3Π ΘΧρθΓί. 

ΤΓ3η3ίίίοη3ί ρΓονί5ίοη5 3ρρΙίθ3ί>ΙθΙο ηθνν θςυίρηηθηΐ 

30. ΡΟΓ ίουΓ ΥΘ3Γ3 ΪΓΟΓΠ ίίΐθ Οΐθίθ Οί ίίΐθ ΘΠίΓγ ίηΙΟ ίΟΓΟΘ Οί 
ΐίιΪ3 ΑςτθθηΊθηί ίη οοηίοητηίίγ ννίίίι ίίΐθ ρΓονίβίοηβ οί θγΙιοΙθ 
11, ρ3Γ3ςΓ3ρίΐ 1 ΙίΐθΓΘΟί, ίί, Οννίης ίθ ί3θΙ< Οί Ιθ3ΐίΠ9 3ΐ3ΐίθΠ5 
ΙίΐΘ Κ οοθίίίοίθηί οί θςυίρηηθηΐ οβηηοί ί>θ ΠΊθθβυΓθοΙ ίογ ίίΐθ 
ρΓΟΟΘθίυΓΘ3 θΙθ50Πί>θθΙ ίη ρ3Γ3ςΓ3ρίΐ5 7 ίο 27 οί ίίΐίβ 3ρ- 
ρθηοίίχ, ίίΐθ οοηιρΙίΒηοθ οί ηθνν ίπ3υί3ίθοΙ θςυίρηΊθηΙ ννίίίι 
ίίΐθ 5ΐ3Πθΐ3ΙΧΐ3 ρΓΘ50ΓΪί)θθΙ ίη ΙίΐΪ3 3ΠΠΘΧ ΙΎ13γ ί)θ νθΓΪίίθΟί ί>γ 
3ρρίγίΠ9 ΐίΐθ ρΓ0νΪ5Ϊ0η3 οί ρ3Γ3ςΓ3ρίΐ 29 3ηοΙ, ίη 3θΙθΙίΙίθη, 
θνβΐϋθΐίηρ ίίΐθ ίηβυΐθίίηρ οθρβοίίγ ίη ίίΐθ Ιίςίιί οί ίίΐθ ίοΙΙονν- 
ίηρ οοη3ίοΙθΓ3ΐίοη: 

Τίΐθ ίηβοίθίίηρ πίβΙθηθΙ οί ίίΐθ ηΐθίη οοηηροηθηΐ3 (3 ϊοΙθ 
νν3ίΐ3, ίίοοΓ, Γοοί, ίΐ3ίοίΐθ3, οΙοογ 3, θίο.) οί ίίΐθ θςυίρηΊθηΙ 
3ίΐ3ίί ί>θ οί 3 3ϋί)3ΐ3ηΙί3ΐΙγ υηίίοπη ΙίιίοΚηθ33 θχοθθοίίη9 ίη 
ιτίθίΓθ-ΙθηρΙίι Ιθγγπ3 ίίΐθ ίίςυΓθ οίιίθίηθοΙ ίογ οΙίνίοΙίης ίίΐθ οο- 
θίίίοίθηί οί ίίΐθπτιβΙ οοηοίυοΐίνίΐγ οί ίίΐθ ΓΠ3ΐθΓί3ΐ ίη 3 Ριυηηίοί 
θηνίΓοηιτίθηΙ ίιγ ίίΐθ Κ οοθίίίοίθηί ΓθςυίΓθοΙ ίοΓ ίίΐθ οβίθςοΓγ 
ίη ννίιίοίι ίηοίϋ3ίοη οί ίίΐθ θςυίρηηθηΐ ίβ ΓθςυθβίθοΙ. 

Ο. ΕΡΡΙΟΙΕΝΟΥ ΟΡΤΗΕΡΜΑΙ. ΑΡΡΙΙΑΝΟΕ3 
ΟΡ ΕΟυίΡΜΕΝΤ 

ΡτοοθοΙυΓθ3 ίοτ οΙθίθΓΓηίηίηρ ίίιβ θίίίοίθηογ οί 1ίΐθητΐ3ΐ 3ρ- 
ρίί3ηοθ3 οί θςυίρηΊθηΙ 

31. Τίΐθ θίίίοίθηογ οίίίΐθΙίΐθΓΓη3ΐ3ρρίί3ηοθ3θί θςυίρηίθηΙ 
5ίΐ3ίί ί)θ οΙθίθίτηίηθοΙ ίογ ίίΐθ ΠΊθίίιοοΙβ οΙθβοπίίθοΙ ίη ρ3Γ3- 
9Γ3ρίΐ3 32 ίο 47 οί Ιίιί3 βρρθηοΐίχ. 

ΡθίπςθΓθίθοΙ θςυίρηΊθηΙ 

32. Τίΐθ θηιρίγ θςυίρηίθηί 5ίΐ3ίΙ ί>θ ρΙβοθοΙ ίη 3η ίηβυίθίθοΙ 
ΟίΐθΠΊίΐθΓ ννίΐ03θ ΓΤ1θ3η ΐθΓηρθΓ3ίυΓΘ 3ίΐ3ΐί ί)θ Κθρί υηίίΟΓΠΊ, 
3ηοΙ οοη3ΐ3ηΙ ίο ννίίίιίη ± 0.5° Ο, 3ί + 30° Ο. Τίΐθ 3ίιηο- 
3ρίΐθΓΘ οί ίίΐθ θίΐ3ΓΠί)ΘΓ, ννίΐίοίΐ 3ίΐ3ίΙ ί)θ Κθρι ίΐυΠΉΟΐ &γ Γθς- 
υΐθΐίηρ ίίΐθ οίθνν ροίηί ίο + 25° Ο ± 2° Ο, 3ίΐ3ίΙ ίοθ ηη3θΙθ ίο 
ΟΙΓΟϋΐΒΐθ 33 θΙθ50Πί>θθΙ ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ 9 οί 1ίΐί3 βρρθηοΐίχ. 

33. ΤθηΊρθΓ3ΐϋΓθ ηηθ35υπη9 ίη3ΐΓυηηθηΐ3 ρΓοίθοίθοΙ 
393ίη3ί Γ3θΙί3ΐίθη 3ίΐ3ίί ί)θ ρί30θθί ίΠ3ίθΙθ 3ΠθΙ Οϋΐ3ίθίθ ίίΐθ 
ίοοοίγ 3ί ίίΐθ ρθίηί3 5ρθθίίίθθΙ ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ3 3 3ΠθΙ 4 οί 1ίΐί3 
βρρθηοίίχ. 

34. (β) Ιη ίίΐθ 033Θ οί θςυίριτίθηΐ οΙΙίθγ ίίιβη θςυίρηίθηΙ 
ννίίίι ίίχθοί θϋίθοίίο ρΐ3ίθ3, 3ηοΙ θςυίρπΊθηίίίΙΙθοΙ ννίίίι Ιίςυθ- 
ίίθοί 933 3γ3ίθΠΊ3, ίίΐθ ηΊΒΧίΠΊυΓΠ ννθΙ9ίΐί θί ΓθίΓΙ9ΘΓ3ηί 3ρθΟ- 


ίίίθοί ίιγ ίίΐθ ιτΐ3ηυί30ΐυΐ'θΐ· ογ ννίιίοίι οβη ηοΓηίθΙΙγ ί>θ 30- 
οοπίγποοΙθΙθοΙ 3ίΐ3ίί ί)θ Ιο3οΙθοΙ ίηίο ίίΐθ 3ρ30θ3 ρΓονίοίθοΙ 
ννίΐθη ίίΐθ ΠΊΘ3Π ΪΠ3ΪθΙθ ίθΓηρθΓθίυΓΘ οί ίίΐθ Ιοοοίγ ίΐ33 
ΓθθοίίθοΙ ίίΐθ ηηθθη ουί3ίοΙθ ΙθΓηρθΓ3ίυΓθ οί ΐίΐθ ίιοοίγ 
(+ 30° Ο). ΟθΟΓ5, ίΐ3ίθίΐθ3 3ΠθΙ ΟΐίΐθΓ 0ρθηίη93 3ίΐ3ίί ί)θ 
οίθ5θοΙ 3ηοΙ ίίΐθ ίη3ΪοΙθ νθηΐίΐθίίοη 3ρρίί3ηοθ3 (ίί 3ηγ) οίίίΐθ 
θςυίρηίθηΙ3ίΐ3ίί Ιοθ 3ΐ3ΓίθοΙ υρ 3ί ηΊθχίΓηυΓΠ οθρβοίίγ. Ιη 3θΙ- 
οΐίΐίοη, ίη ίίΐθ 033Θ οί ηθνν θςυίρηΊθηΙ, 3 ίΐθ3ίίπ9 βρρίίβηοθ 
ννίίίι 3 ίΐθΒίίηρ 03ρ30Ϊΐγ θςυβί ίο 35% οί ίίΐθ ίΐθβί θχοίιβηρβοΙ 
ΙίίΓουρίι ίίιβ νν3ίΐ3 ίη οοηίίηυουβ ορθΓ3ίίοη 3ίΐ3ίί ί)θ 3ί3ΐ1θοΙ 
υρ ίηβίοΐθ ίίΐθ ΙοοοΙγ ννίΐθη ίίΐθ ΙθΓτιρθΓΒΐυΓθ ργθ30γιΙοθοΙ ίοΓ 
ίίΐθ οί333 ίο ννίιίοίι ίίιβ θςυίριτίθηΐ ί3 ρΓθβυηίθοΙ ίο ΙοθΙοηρ 
ίΐ33 ίΐθθη ΓθΒοίίθοΙ. Νο 3θΙοΙίΙίοη3ΐ ΓθίηρβΓβηΙ 3ίΐ3ίί ί)θ ΙοβοΙ- 
θοΙ οΐυτίηρ ίίιβ 1θ3ί. 

(ί>) Ιη ίίΐθ 033Θ οί θςυίρηίθηΙ ννίίίι ίίχθοί θϋίθοίίο ρΐ3ίθ5, ίίΐθ 
Ιθ3ί 3ίΐ3ΐί 00ηηρΐΊ8θ 3 ρΓθίίΠΊίΠΒΓγ ρίΐ33θ θί ίΓΘΘΖίηρ θί ίίΐθ 
θϋίθοίίο 3θίυίίοη. Ρογ 1ίιί3 ρυΓροβθ, ννίΐθη ίίΐθ ιύιθβπ ίηβίοΙθ 
ΙθΓηρθΓΒίυΓΘ οί ίίΐθ Ιοοοίγ 3ΠθΙ ΙίίθΙθΠΊρθΓΒίυΓΘ οίίίΐθ ρΐ3ίθ3 
ίονθΓθ3θίΐθοΙΙίΐθηΊθ3ηουΐ3ίοΙθίθΓηρθΓ3ΐυΓθ (+30° 0),ίίΐθ 
ρΐβίθ-οοοίίηρ 3ρρΙΪ3ποθ 3ίΐ3ίΙ ί)θ ρυί ίηίο ορθΓβίίοη ίοΓ 
18 οοη3θουίίνθ ίιουΓ3 βίίθΓ οίοβυΓθ οί ΙΙίθ ο!οογ 3 3ηοΙ ίιβίοίι- 
Θ3. Ιί ΙΙίθ ρΐ3ίθ-οοοΙίη9 βρρΙίβηοθ ίηοΙυοΙθ3 3 ογοΙίοβΙΙγ-ορ- 
θΓθΙίηρ ΠΊθοίΐ3ηί3Γη, ίίΐθ ΙοΙβΙ οΙυΓΒίίοη οί ορθΓβίίοη οί ΙΙίθ 
3ρρΙΪ3ποθ 3ίΐ3ΐΙ Ιοθ 24 ίιουΓ3. Ιη ΙΙίθ 033θ οί ηβνν θςυίριτίθηΐ, 
33 5θοη 33 ΙΙίθ οοοΙίης βρρΙίβηοθ ί3 3ίορρθοΙ, 3 ίΐθΒίίης 3ρ- 
ρίίθηοθ ννίίίι 3 ίΐθΒίίης οβρβοίίγ θςυβί ίο 35% οί ΙΙίθ ΙίθβΙ 
θχοίιβηςβοΙ ΙίίΓουςίι ΙΙίθ ννβΐίβ ίη οοηίίηυουβ ορθΓ3ίίοη 3ίΐ3ΐί 
ί)θ 3Ϊ3ΓίθοΙ υρ ίηβίοΙθ ΙΙίθ ίιοοίγ ννίΐθη Ιίΐθ ΙθΠΊρθΓ3ίυΓθ ρΓθ- 
3θΓΪί)θοΙ ίοΓ ΙΙίθ οί333 ίο ννίιίοίι ίίΐθ θςυίρηΊθηΙ ί3 ρΓθβυηηθοΙ 
ίο ΙοθΙοης ίΐ33 Ιίθθπ γθβοΙίθοΙ. Τίΐθ 3θίυίίοη 3ίΐ3ίΙ ηοί ί>θ 3υί)- 
]θοΙθοΙ ίο 3ηγ Γθ-ίΓθθζίης ορθΓβίίοη οΐυτίης ίίιβ Ιθ3ί. 

(ο) Ιη ίίΐθ 033Θ οί θςυίρηΊθηΙ ίίίίθοΙ ννίίίι ΙίςυθίίθοΙ 935 
3γ3ΐθηη3, Ιίΐθίοίίοννίη 9 ΐθ5ΐ ρΓοοθοΙυΓθ 3ίΐ3ίί Ιοθ υ3θοΙ: ννίιβη 
ίίΐθ ηηθθη ίηβίοΙθ ΐθΓηρθΓ3ΐυΓθ οί ΙΙίθ ΙοοοΙγ ίΐ33 γθθοΙίθοΙ ΙΙίθ 
ΠΊΘ 3Π ουίβίοΐθ ίθΙΊΊρθΙ'Βΐυΐ'θ (+ 30° Ο), ίίΐθ Γθ0θρί30ΐθ3 ίθΓ 
ίίΐθ ΙίςυθίίθοΙ 933 5ίΐ3ΐΙ βθίίΙΙθοΙ ίο ΙΙίθ ΙθνθΙ ργθβογιΙοθοΙ ΙογΙίΐθ 
ΠΊθηυίθοΙυΓθΓ. ΤΙίθπ ίίΐθ οΙοογ 3, ίΐ3ίοίΐθ8 3ηοΙ οΙΙίθγ ορθη- 
ίης3 3ίΐ3ΐ1 ί»θ οΐοβθοί 33 ίη ηοΓΠΊβΙ ορθΓβίίοη 3ηοΙ ίίΐθ ίηβίοΙθ 
νθηίίΐ3ίίοη 3ρρίί3ηοθ3 (ίί βηγ) οί ίίΐθ θςυίρηΊθηΙ βίίθΙΙ ί)θ 
3ί3ΓίθθΙ υρ 3ί ΠΊΘΧίηΊυηΊ 03ρ30Ϊΐγ. Τίΐθ ΙίΐθΓΓη03Ϊ3ί 3ίΐ3ΐί ί)θ 
3θί 3ί 3ΙθΓηρθΓ3ΪυΓΘ ηοί ΠΊΟΓΘΙίΐ3Π 2 ΟΐθςΓθθβ ίίθΙοννίΐΊΘ ΙίΠΊ- 
ίί ΙθηηρθΓ3ΐυΓθ οί ίίΐθ ρΓθβυηΊθοΙ οΐ333 οί ΙΙίθ θςυίρηηθηΐ. 
ΟοοΙίης οί ΙΙίθ ίιοοίγ ίίΐθη βίιβίί Ιοθ οοηΊΠΊθηοθοΙ. Ουιϊης ΙΙίθ 
οοοΙίης οί ΙΙίθ ίιοοίγ ίίΐθ ΓθίΓίςθΓ3ηί οοηβυηΊθοΙ ίβ βίιηυΙΙβηθ- 
ουβίγ ΓθρΙβοθοΙ. Τίιϊβ ΓθρΙβοθηηθηΙ 3ίΐ3ΐί ίΐθ θίίθοίθο): 

ΕίίίΐθΓ ίοτ 3 ΙίηΊθ οοΓΓθβροηοΙίης ίο ΙΙίθ ιπΙθιύβΙ ίΐθίννθθη 
ίίΐθ οοηΊΠΊθηοθΠΊθηΙ οί οοοΙίης 3ηοΙ ίίιβ ηΊΟΠΊθηί ννίΐθη ίίΐθ 
ΙθΓηρθΓΒίυΓθ ρΓθβοΓΪίίθοΙ ίοτ ίίΐθ οί333 ίο ννίιίοίι ίίΐθ θςυίρ- 
ΠΊθηΙ ίβ ρΓθβυηΊθοΙ ίο ίΐθίοης 15 γθβοΙίθοΙ ίοτ ΙΙίθ ίίΓβΙ Ιϊπίθ; 

ογ ίοτ 3 οΙυΓ3ίίοη οί ΙΙίγθθ ίιουΓβ οουηίίης ϊγοπί ίίΐθ οοηη- 
ΠΊθηοθΠΊθηί οί οοοΙίης, ννίιίοίιβνθΓ ίβ βΙίογΙθγ. 

ΒθγοηοΙ Ιίιϊ3 ρθΓΪοοΙ, ηο 3θΙοΙίΙίοη3ΐ ΓθίΓίςθΓβηί βίιβίί ίΐθ 
ΙοβοΙθοΙ οΐυτίης ίίιβ 1θ3ί. 

Ιη ΙΙίθ 033θ οί ηθνν θςυίρηΊθηΙ, 3 ίΐθβίίης 3ρρίί3ηοθ ννίίίι 3 
ίΐθ3ίίης 03ρ30Ϊΐγ θςυβί ίο 35% οί ίίΐθ ίΐθβί θχοίιβηςθοΙ 
ΙίίΓουςίι ίίΐθ ννβΙΙβ ίη οοηίίηυουβ ορθΓ3ίίοη βίιβίί ίΐθ 3ΐ3ΓίθοΙ 
υρ ίηβίοΙθ ΙΙίθ ίιοοίγ ννίιβη ίίΐθ οΐ333 ΙθΠΊρθΓθίυΓθ ίΐ33 Ιοθθπ 

ΓΘ3θίΊθθΙ. 

35. ΤΙίθ ηΊθ3η ουίβίοΐθ ίθΠΊρθΓθίυΓθ βηοΙ ίίιβ πίθ3π ίηβίοΙθ 
ΙθΓηρθΓ3ίυΓΘ οί ίίΐθ ίιοοίγ 3ίΐ3ΐΙ Θ30ίΐ ί)θ ΓΘ30Ι ηοί Ιθ53 οίίθη 
ίίιβη οηοθ θνθΓγ 30 Γηίηυίθβ. 

36. Τίΐθ 1θ3ί βίίθΙΙ ίΐθ οοηίίηυθοΙ ίοΓ 12 ίιουΓβ βίίθΓ ίίιβ 
ΠΊΘ3Π ίηβίοΙθ ΙθΓηρθΓθίυΓΘ οί ίίΐθ ίιοοίγ ίΐ35 ΓΘ3θίΐθθΙ ίίΐθ 
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ΙοννθΓ ΙΪΓΠίΐ ρΓθδΟΠΟθΟ ΪΟΓ ΙΟθ θΐ355 ΙΟ \Λ/0ίθ0 ΙΟθ θςυίρΓΠθηί 
13 ρΓθβυΓΠθοΙ Ιο ΟθΙοης (Α = + 7° 0; Β = - 10 ° 0; 0 = - 
20° Ο; ϋ = 0° 0) ογ, ίη ΙΟθ οβδθοΐ θςυίρηίθηί ννίίΟίίχθΟθυ- 
ίθθίίο ρΐ3ΐθ5, 3ΪίθΓ 3ίθρρ39θ ΟίίΟθ ΟΟΟΙίης 3ρρΙί3Π0θ. ΤΟθ 
ίΘ3ΐ δΟθΙΙ Οθ ΟθθΓΤΙΘθΙ δθίίδίθΟίΟΓγ ίί ΙΟθ Γ71Θ3Π ΪΠ3Ιθ1β ΙθΓΤΙ- 
ρθΓ3ίϋΓ6 ΟΪ ίΟθ 0θ0γ 0θθ5 ΠΟί ΘΧΟΘθΟ ΙΟθ 3ΪΟΓΘ53ί0 Ιθ\Λ/ΘΓ 
ΙίΓπίΙΟυπης ΙΟθ 3ίθΓθ53ίοΙ ρθηοΟ οί 12 Οουτδ. 

ΜθοΟβηίοθΙΙγ ΓθίηςθΓΒίθά θςυίρηίθηί 

37. ΤΟθ ίθδί δΟθΙΙ Οθ Ο3ΓΓΙΘ0) ουί ίπ ΙΟθ οοηΟίίίοηδ Οθ- 
δΟΓίΟθΟ ίπ ρ3Γ3£)Γ3ρΐΊ3 32 3Πθ 33 ΟΪ ΙΟίδ 3ρρθΠ(1ίΧ. 

38. ννίΐθΠ ΙΟθ ΙΎ1Θ3Π ίη5Ϊ(1θ ίθΓΠρθΓΒίυΓΘ οΐ ΙΟθ ΟοΟγ 
ΓθθθΟθδ ΙΟθ ΟυίδίΟθ ΐθΓΠρθΓθΐυΓΘ (+ 30° Ο), ΙΟθ άθΟΓ5, 
03ίθ0θ5 Άηά ΟΐΟθΓ Ορθηίηςβ δΟβΙΙ Οθ θΙθ5θΟ 3Πθ ΙΟθ ΓθΐΟς- 
ΘΓ3ΪΙΠ9 3ρρΙΪ3Π0θ 3ΠθΙ ΙΟθ ίηδίΟθ νθΠΐίΐ3ίίΠ9 3ρρΙί3ΠΟΘ3 (ίΐ 
3Πγ) δΟβΙΙ Οθ δΙθΓίθΟ υρ 3ί 1713X11710171 03ρ3θίΐγ. Ιη θΟΟίίίοη, 
ίη Ιΐΐθ 033Θ οΐ Πθνν θςυίρΓΠθηί, 3 ΟθθΙίης 3ρρΙί3Π0θ ννϊΐΐι 3 
Ϊ163ίίη9 03ρ30Ϊΐγ θςυθΙ ΪΟ 35% οΐ ΐΐΐθ Ϊ1Θ3Ϊ ΘΧΟΟθΠςβΟΐ 
ΙΟτουςΟ ίΐΐθ \Λ/3ΐί3 ίη οοηίίηυουδ ορθΓ3ίίοη βΐιβΙΙ Οθ 5ΐ3ΓίθοΙ 
υρ ΪΠ3Ϊ0Θ ίΐΐθ 0θ0γ Ι/νΐΐθΠ ΙΟθ ΙθΓΤΐρθΓ3ΐυΓΘ ρΓθδΟΓΪΟθθΙ ΪΟΓ 
ίΐΐβ 0ί333 ίο ννΐΐίοΐΐ ίΐΐθ θςυίρΓΠΘΠΐ 13 ρΓ63ϋΠ7θθΙ ίο ΟθΙοης 
Ϊ133 ΟθθΠ Γθ3θ0θ(1 

39. ΤΟθ Π7Θ3Π ΟυίδίΟθ ΙθΓηρθΓ3ΐυΓΘ 3Π(1 ίΐΐθ ΓΠΘ3Π ίΠ3ί(Ϊ6 
Ϊ6ΓηρθΓ3ΐυΓ6 οΐ ίΐΐβ 0θ0γ 5Ϊ13ΙΙ Θ30Ϊ1 Οθ ΓΘ3θΙ ΠΟί Ιθ35 ΟΐίθΠ 
Ιΐιβη οποθ θνθτγ 30 ηιίηυΐθδ. 

40. ΤΟθ ΐθ3ΐ 5Ϊ13ΙΙ Οθ οοηΙίηυθΟ ϊογ 12 ΟουΓδ θϊΙθγ ίΐιβ 
Π7Θ3Π ΙΠδίΟθ ΙθΓΤίρθΓθΙυΓΘ Οίίΐΐθ 0θ0γ Ϊ133 Γθ3θ0θ<± 

ΕιΙΟθγ ίΐΐθ ΙοννθΓ ΙίιτιίΙ ρΓθδοπΟθΟ ϊογ ΙΟθ οί333 ίο ννΟίοΟ ίΐιβ 
θςυίριτίθηί ίδ ρΓθδυηίθοΙ ίο ΟθΙοης ίπ ΙΟθ 0336 οί οΐ333θ5 Α, 
Β 3η0 Ο (Α = 0° Ο; Β = -10° Ο; Ο = - 20° 0); ογ 

Α ΙθνθΙ ηοΐ ΙοννθΓ ΙΟβη ΐΐΐθ υρρθΓ Ιίπιίί ρΓθδοηΟθΟ ϊογ ΙΟθ 
0ΐ333 ίο ννΟίοΐΐ ΐΐΐθ ΘςυίρΓΠΘΠΐ 13 ρΓΘ3υΓΠΘ(ΐ ίο ΟθΙοης ίη ίΐΐθ 
033Θ οΐ 0Ι333Θ3 ϋ, Ε, 3η0 Ρ (ϋ = 0° Ο; Ε = - 10° Ο; Ρ = - 
20° Ο). 

Τΐΐθ ίθ5ί 5Ϊ13ΙΙ Οθ ΰββΓΠθό 33ΪΪ3Ϊ30ί0Γγ ίί ΙΟθ ΓθίπςθΓΒΐίης 
3ρρΙΪ3ΠΟΘ 13 3θΙθ Ιο ΓΤΙθίπΙθίη ΙΟθ ρΓΘ50ΠθθΟ ΙθΓΠρθΓΒΐϋΓΘ 
οοηΟίΙίοηδΟυπηςΙΟθδθίοΙ12-ΡιουΓ ρθΓΪοοΐ3, (ίί3ηγ) οΪ3υίο- 
ΓΠ3ΪΪ0 ΟθίΓΟδίίης οΐίΐΐθ ΓθίηςβΓβίίης υηίί ηοί Οθίης ΙβΚθπ ίη- 
ΐο 30000 πί. 

41. Ιΐ ΙΟθ ΓΘΪΓΙ9βΓ3ίίΠ9 3ρρΙΪ3Π0θ ννίίΐΐ 311 ίί3 300Θ550ΠΘ5 
Ϊ133 υηΟθΓςΟΠΘ 5θρ3Γ3ίθΙγ, 10 ίΐΐθ 33ΐί3Ϊ3θΙίθΠ ΟΪ ίΐΐθ ΟΟΓΤ1- 
ρθίθπί 30ΐΐ10ΓΪίγ, 3 1θ3ί ΪΟ ΟθΙθΓΓΠίΠΘ ίίδ θΐίθΟίίνθ ΓθΐΟςθΓ- 
3ίίΠ9 03ρ30Ϊίγ 3ί ίΐΐθ ρΓΘ30Γίΐ3θθ1 ΓΘΪΘΓΘΠΟΘ ΙθΓηρθΓ3ΐθΓΘ3, 
ΐΐΐθ ΪΓ3Π5ρ0Γί θρΟΪρΓΠΘΠΐ Γ713γ Οθ 300θρίθΟ 33 ΓΠΘ0Ϊ13Πί03ΐ- 
Ιγ ΓθΐπρθΓΒίθοΙ θςυίρΓΠθηί ννίίΟουί υηΟθΓςοίης 3η θΐίίοίθπογ 
Ιθ3ί ίί ίΐΐθ θΐίθΟίίνθ ΓΘΪΓΙ9ΘΓ3ΐίΠ9 03ρ3θίίγ ΟΪ ίΐΐθ 3ρρΙί3Π0θ ΙΠ 
οοηίίηοοο3 ορθΓβίίοη θχοθθ05 ΙΟθ ΟθθΙ Ιθ58 Ιϊιγοο9ϊι ίΐΐθ 
νν3ΐΐ3 ΪΟΓ ίΐΐθ 0ΐ353 ΟΠθΙθΓ ΟΟΠ5ίςΙθΓ3ΐίθη, ΓΠυΙΙίρΙίθΟ Ογ ΙΟθ 
Ϊ30ί0Γ 1.75. 

42. Ιί ίΐΐθ ΓΠΘ0Ϊ13ηί03ΐΙγ ΓθίπςβΓθίίης οηίί 15 ΓθρΙθΟθΟ Ογ 3 
οηίί οΐ 3 ΟίΐίθΓΘΠί ίγρθ, ΙΟθ ΟΟΓΠρθίθΠί 30ΐίΐΟΓΪΐγ ΓΠ3γ: 

(3) ΓθςοίΓθίΟθθροίρΓΠθηΙΙο υη0θΓ9θ10θ0θΙθΓΓηίπ3ΐίοη3 
3Πθ νθΓΪΐίθ3ίίθΠ5 ρΓΘ50ΓΪΟθΟ ΙΠ ρ3Γ39Γ3ρΐ13 37 10 40; ΟΓ 

(0) 33ίΪ5Ϊγ ίΐ3θΙΐ103ΐΙΐ7θ θΐίθΟίίνθ ΓΘΪΓΙ9ΘΓ3ΐίΠ9 03ρ3θίίγ ΟΪ 
ΙΟθ Πθνν ΓΠΘΟΐΐθΠίΟθΙΙγ ΓΘΪΓί9βΓ3ίίΠ9 οηίί 15, 3ΐ ΙΟθ ΙθΓΠρθΓ- 
3ί0ΓΘ ρΓθδΟΓίΟθΟ ΪΟΓ θροίρΓΠΘΠί ΟΪ ΙΟθ θΐ333 ΟΟΠΟΘΓΠθΟ, 3ί 
Ιθ33ΐ θροθΙ ίο ΙΐίθΙοίΙΐΐθ οηίί ΓθρΙβοθςΙ; ογ 

(ο) 53ίΪ3Ϊγ ίίδθΐΐ Ιθ3ί ΙΟθ θΐίθΟίίνθ ΓΘΪΓΙ9ΘΓ3ΐίη9 03ρ3θίίγ ΟΪ 
ίΐΐθ Πθνν ΓΠΘ0Ϊ13Πί03ΐΙγ ΓΘΪΓΙ9βΓ3ΐίΠ9 ΟΠίί ΓΠΘΘ13 ΙΟθ ΓθρΟΙΓΘ- 
ΓΠΘΠίδ οί ρ3Γ39Γ3ρΟ 41. 

ΗθθΙθό θροίρΓΠθηί 

43. ΤΟθ θΓπρΐγ θρυίρΓΠθηί δΟβΙΙ Οθ ρΙβοθΟ ίη 3η ίη3θΐ3ίθ(ΐ 
οΟθηηΟθΓ νν0θ3θ ΙθΓηρθΓθίΟΓΘ 30311 Οθ Κθρι ΟηίίΟΓΓΠ 3η0 
ΟΟΠ3ί3ηί 3ΐ 33 Ιονν 3 ΙθνθΙ 33 ρθ55Ϊ0Ιθ. ΤΟθ 3ΪΓ71Ο3ρ0θΓΘ ΟΪ 


ΙΟθ οΟθΓηΟθΓ 3θ3ΐΙ Οθ Π73(1θ 10 ΟΙΓΟΟίθίθ 35 άθ30Πθθ(ΐ ΙΠ 
ρ3Γ39Γ3ρΟ 9 οί 1015 3ρρθΠθΙίΧ. 

44. ΤθΓ7ΐρθΓ3ί0ΓΘ ΓΠΘ330ΓίΠ9 ίΠδίΓΟΓηθΠίδ ρΓΟίθΟίθΟ 
393ΙΠ31 Γ3θί3ίίοη δΟβΙΙ Οθ ρΙθΟθΟ ίηδίΟθ βηΟ οοίδίΟθ ΙΟθ 
Ο οΟγ 3ί ΙΟθ ροίηί3 δρθοίΐίθΟ ίη ρ3Γ39Γ3ρθ3 3 3η0 4 οΐ 10Ϊ3 
θρρθηΟίχ. 

45. ϋοοΓ3, 03ίο0θ3 3η0 οΙΟθγ ορθηίηρΒ δΟθΙΙ Οθ Οΐθ3θ0 
3η0 ΙΟθ 0θ3ίίη9 θροίρηίθηΐ βηΟ ίΟθ ίηδίΟθ νθηίίΐ3ίίη9 3ρ- 
ρΙί3ΠΟΘ5 (ίί 3ηγ) δΟθΙΙ Οθ 3ί3ΓίθςΙ ορ 3ί η73ΧίΠ70Γη 03ρ30ίίγ. 

46. ΤΟθ Π7Θ3Π ΟΟίδίθΙθ ΙΘΓηρθΓθίΟΓΘ 3Πθ ΙΟθ Γ71Θ3Π ίηδίΟθ 
ΐθΓΤΐρθΓ3Ϊ0ΓΘ οΐ ΙΟθ Οοόγ δΟθΙΙ Θ3θ0 Οθ ΓΘ3(ΐ ΠΟί Ιθ55 ΟΐίθΠ 
Ιθ3η οποθ θνθτγ 30 Γηίηοίθδ. 

47. ΤΟθ ίθ3ί δΟβΙΙ Οθ οοηίίηυθΟ ϊογ 12 0ουΓ3 θϊΙθγ ίΟθ Οίΐ- 
ίθΓθηοθ Οθίννθθη ΙΟθ γπθθπ ίηδίΟθ ΙθΓηρθΓβίϋΓθ 3η0 ΙΟθ 
ΓΠΘ 3Π ΟϋΙδίΟθ ΙθΓηρθΓ3ίϋΓΘ ΟΐίΟθ 0θ0γ 035 Γθ3θ0θ0 ΙΟθ Ιθν- 
θΙ οοΓΓθ5ροη(ΐίη9 ίο ΙΟθ οοηΟίίίοηδ ρΓθδΟΓίΟθΟ ϊογ ΙΟθ οΐ333 
ίο ννΟίοΟ ΙΟθ θρυίρηίθηί ί3 ρΓθδυηίθοΙ ίο 0θΙοη9, ίηοΓθ33θ(ΐ 
Ογ 35 ρθΓ οθηί ίη ΙΟθ 035θ οί ηονν θρυίρΓΠθηί. ΤΟθ 1θ5ί δΟβΙΙ 
Οθ ΟθθΓΠθεΙ 53ίί3Ϊ30ί0Γγ ίί ίΟθ 0θ3ίίΠ9 3ρρΙί3Π0θ 15 3θΙθ 10 
Π73ίηί3ίη ΙΟθ ρΓθδΟΓΪΟθό ΙθΓηρθΓθΙυΓθ ΟίΐίθΓθηοθ 0υΓίη9 ΙΟθ 
12 0θϋΓ5 3ίθΓΘ53ίΟ. 

Τθ5ί ΓθρΟΓΐδ 

48. Α 1θ5ί ΓθροΓί οοπδίδίίηρ οΐ 

ΡθΓί 1 οοηίθΓΓηίπ 9 ίο ΜοεΙθΙ Νο. I Αογ IΒ ΟθΙονν; ίΐ 10Ϊ5 035 
ηοί 3ΐΓΘ3θγ Οθθη ρΓθρθΓθΟ ΪΟΓ 3 ίθδί ΓθροΓί υηΟθΓ Ρ3Γ3- 
9Γ3ρΟ 28; 3η0 

ΡβγΙ 3 οοηίθΓΓπίη 9 ίο ΜοΟθΙ Νο. 4 Α, 4 Β, 4 0,5 ογ 6 ΟθΙονν 
50311 Οθ 0Γ3ννη υρ ϊογ θθοΟ ίθδί οί 3η ιΙθγπ οί θρυίρηίθηΐ. 

\/θΓίίγίη9 ΙΟθ θίίίοίθηογ οί ΙΟθγγπβΙ ΒρρΙίβηοθδ οί θςυίρ- 
γπθπΙ ίη δθτνίοθ 

49. Το νθΓίίγ 35 ρΓΘ50ΠθθΟ ίη 3ρρθη0ίχ I, ρ3Γ39Γ3ρθ5 I (0) 
3η0 I (ο), ίο ΐΟΪ5 3 ππθχ ΙΟθ θίίίοίθηογ οί ΙΟθ ΙΟθγπγοΙ 3ρρΙί- 
3Π0Θ οί Θ3θ0 ίίθΓΠ οί ΓΘΪΓί9ΘΓ3ίθΟ, Π7θθ03ηίθ3ΐΙγ ΓΘΪΓΙ9ΘΓ- 
3ίθ(ί ογ 0θ3ΐθ0 θρυίρΓΠθηί ίη δθΓνίοθ, ίΟθ οοηιρθίθηί 3υ- 
ΙΟοηίίθδ ΓΠ3γ: 

ΑρρΙγ ΙΟθ ΓΠθίΟοοΙδ ΟθδοηΟθΟ ίη ρ3Γ39Γ3ρθ5 32 ίο 47 οΐ 
ΐΟΪ5 βρρθηςΙίχ; ογ 

Αρροίηί θχρθτΐδ ίο 3ρρΙγ ΙΟθ ΐοΙΙοννίηρ ρΓονίδίοηβ: 

(3) ΡθίΓί9βΓ3ίθΟ θρυίρπΊθηί οΙΟθγ ΙΟβη θςυίρηίθηΐ ννίίΟ 
ίίχθΟ θυίθοίίο 3θουη7ϋΐ3ΐθΓ5 

II δΟβΙΙ Οθ νθπίίθΟ ίΟβί ΙΟθ ίηδίΟθ ΙθΓπρθΓΒίυΓθ οί ΙΟθ θΓηρ- 
ίγ θςυίρηίθηί, ρΓθνίουδΙγ 0 Γου 90 ί ίο ΙΟθ ουίδίΟθ ίθΓηρθΓ- 
3ίυΓθ, 03η Οθ 0 Γου 90 ί ίο ίΟθ ΙίηηίΙ ΙθΓηρθΓθίϋΓθ οί ΙΟθ οΐ355 
ίο ννΟίοΟ ΙΟθ θρυίρηίθηΐ 0θΙοη93, 35 ργθ5ογι0θ 0 ίη 10Ϊ3 3η- 
πθχ, 3η0 Π73ίηΐ3ίηθ(ί ΟθΙονν ΙΟθ 53ί0 

ΙίΓηίίίθΓηρθΓθΙϋΓθ ϊογ 3 ρθΓίο0ΐ5υο0103ΐί > 12Δθίη ννΟίοΟ 

_ Δ θ' 

Δ θ 15 ίΟθ ΟίίίθΓθηοθ Οθίννθθη + 30° Ο 3η0 ΙΟθ 53ί0 ΙίηηίΙ 
ΙθΓηρθΓθίϋΓθ, 3η0 

Δ θ' 15 ίΟθ ΟίΐίθΓθηοθ Οθίννθθη ΙΟθ γπθ3π ουίδίΟθ Ιθγπ- 
ρθΓ3ίυΓθ 0υΓίη9 ΙΟθ ίθδί βπΟ ίΟθ 3ίθΓθ53ίΟ ΙίηηίΙ ΙθηιρθΓ- 
3ίϋΓθ, ΙΟθ ουίδίΟθ ΙθΓηρθΓθίϋΓθ Οθίηρ ηοί ΙοννθΓ ίΟβη + 
15° Ο. 

Ιί ΙΟθ Γθ5υΙί5 θγθ ίβνουΓθΟΙθ, ΙΟθ θςυίρηίθηί ηΐ3γ Οθ 1<θρί 
ίη δθΓνίΟΘ 35 ΓθίΓί9ΘΓ3ίθΟ ΘςυίρΓΠΘΠΐ οί ίίδ ίηίίίβΙ 0ΐ358 ΪΟΓ 3 
ίυΓίΟθΓ ρθΓίοΟ οί ηοί γπογθ ΙΟβη ΙΟγθθ γθ3Γ5. 

(0) ΜθοΟβηίοβΙΙγ ΓθίΓί9θΓ3ίβΟ θςυίρηίθηί 

II50311 Οθ νθπΐίθΟ Ιθ3ί, ννΟθη ΙΟθ ουίδίΟθ ΙθΓηρθΓθίυΓθ ίδ 
ηοίΙοννθΓίΟβη + 15° Ο,ΙΟθίηδίΟθΙθΓηρθΓΒΐυΓθοίΙΟθθΓηρ- 
ίγ θςυίρηίθηί, ννΟίοΟ 035 Οθθπ ρΓθνίουδΙγ ΟΓουςΟί ίο ΙΟθ 
ουίδίΟθ ΙθΓηρθΓΒΐυΓθ, οβη Οθ ΟΓουςΟί ννίίΟίη 3 ΓηβχίΓηυηι 
ρθποΟ οί6 ΟουΓδ: 
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Ιπ ίίΐθ οβδθ οί θςυίρηίθηΐ ίη οίβδδθδ Α, Β ογ 0, Ιο ίίΐθ ιτιίπ- 
ίιτιυπη ΙθΓηρθΓθίυτθ, 35 ρΓθδοπβθςΙ ίη ίίιίδ 3 ππθχ; 

Ιη ίίΐθ 035Θ οί θςυίριπθηΐ ίη οί355θ5 ϋ, Ε ογ Ρ, Ιο ίίΐθ ΙίΓηίί 
ΙθηηρθΓΒΐυΓθ, 35 ρΓθδοπβθοΙ ίη ίίιίδ βηηθχ. 

Ιί ίίΐθ ΓθδϋΙΙδ 3ΓΘ Ϊ3νθϋΓ3ΐ3ΐθ, ίίΐθ θςυίρηίθηΐ ΓΤ13γ 6θ ΚθρΙ 
ίη δθΓνίΟΘ 35 ΓΠΘθίΐ3ηίθ3ΐΙγ ΓθίπςθΓθίθΟί θςυίριπθηΐ οί ίΐδ 
ίηίΐίβί 01355 ίΟΓ 3 ίυΓίίΐθΓ ρθΓΪΟΟ) οί ηοί ΓΠΟΓΘ Ιίΐ3Π ΙίΐΓΘΘ 
ΥΘ3Γ5. 

(ο) ΗθβΙθοΙ θςυίριτίθηΐ 

II 5ίΐ3ΐΙ Ιοθ νβΓΪίίθοΙ ΐίΐ3ΐ ίίΐθ οΙίίίθΓθηοθ βθίννθθη ΙίΐΘ ίηδίοΙθ 
ΙθΐΎΐρθΓ3ΐυΓθοίΙίΐθθςυίρΐΎΐθηΐ3ηοΙΙίΐθουΐ5ί(1θΐ6ΓηρΘΓ3ΐυΓθ 
ννίιίοίι 0ονθΓη5 ίίΐθ ο1355 ίο ννίιίοίι ίίΐθ θςυίρηίθηί βθίοηςβ 
35 ρΓθδοπβθςΙ ίη ίίιίδ βηηθχ (3 οΙίίίθΓθηοθ οί 22° Ο ίη ΙΙίθ 
035Θ οί 0 1355 Α 3Π(ί Οί 32° Ο ίη ίίΐβ 035Θ Οί θί355 Β) 03Π ί)θ 
βοίιίθνθοΙ 3ηοΙ 6 θ ΓΠ3ίηί3ίηθ(ί ίοΓ ηοί Ιθ55 ίίιβη 12 ίιουΓδ. Ιί 
ΙίΐΘ ΓθδυΙίδ 3ΓΘ ί3νθυΓ30Ιθ, ίίΐθ θςυίρηίθηΐ ΓΠ3Υ ί)θ 1<θρί ίη 
δθΓνίΟΘ 35 ίΐθθΐθθΐ θςϋίρηίθηΐ οί ίίδ ίηίΐίβΐ 0ΐ355 ίθΓ 3 ίϋΓίίΐθΓ 
ρθΓΪΟθΙ οί ηοί ΓΠΟΓΘ Ιίΐ3Π ΙίΐΓΘΘ ΥΘ3Γ5. 

(θΙ) ΡΓΟνίδίοηδ ΟΟΓΠΓΠΟΠ ίο ΓθίπςθΓθΙθθΙ, ΓΠΘθίΐ3ηίθ3ίΙγ Γβ- 
ίηςθΓθΙθοΙ 3ηοΙ ίΐθ3ίθ(1 θςυίρηίθηΐ 

(ί) Ιί ΙΙίθ ΓθδυΙίδ 3 γθ υηίβνουΓθίιΙθ, ΓθίηςθΓβίθοΙ, ΓΠθοίιβηί- 
03ΐίγ ΓθίπςθΓβΙθΟί ΟΓ ίΐθ3ΐθθΙ θςυίρΓΠΘΠί ΓΠ3γ ί)θ Κθρί ίη 5ΘΓ- 
νίοθ ίη ίίδ ίηίΙΪ3ΐ 01355 οηίγ ίί ίί Ρ355Θ5 3ΐ 3 ΐθ5ΐίη9 5ΐ3ίίθη ίίΐθ 
ΐθδΐδ οΙθδΟΝβθοΙ ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ8 32 ίο 47 οί ΙΙίϊ 5 βρρθηοΐίχ; ίί 
Γπβγίίΐθη ί)θ ΚβρΙ ίη δθΓνίοθ ίη ίίδ ίηίίίθί οΐ355ίθΓ3ίυΓίίΐθΓ ρθ- 
ΓΪΟθΙ Οί 5ΙΧ ΥΘ3Γ5. 

(ϋ) Ιί ίίΐθ θςυίριπθηΐ οοηδίδίδ οί υηίίδ οί δθηθΙΙγ-ρΓΟθΙυοθοΙ 
ΓθίπςβΓβίθοΙ, ΓΠθοίΐ3ηίθ3ίΙγ ΓθίπςθΓθΙθοΙ ογ ίΐθβίθοΙ θςυίρ- 
ΓΠθηΐ οί 3 ρ3Γίίθυί3Γ ίγρθ 53ίί5Ϊγίη9 ίίΐβ ΓθςυίΓΘΓΠΘΠίδ οί 3ρ- 
ρβηοΐίχ I, ρ3Γ39Γ3ρίι 2, ίο ίίιίδ 3ππθχ 3ηοΙ ί)θίοη9ίη9 ίο οηθ 
οννηβΓ, ίίιβη ίη 3θΙ(1ίΙίοη ίο 3η ίηδρθοίίοη οί ίίιβ Ιίΐθππθί 3ρ- 
ρΙΪ3ΠΟΘ5 ίο ΘΠδϋΓΘ ΐίΐ3ΐ ΙίίθΙΓ 9®ΠΘΓ3ί ΟΟΠεΙίΙΐΟΠ 3ΡΡΘ3Γ5 10 
ί)θ 53ίί5ί30ίθΓγ, ίίιβ θίίίοίθΠΟγ Οί ΙίΐΘ 00θ1ίη9 ΟΓ ίΐθθίίης 3ρ- 
ρϋβηοθδ οί ηοί Ιθ 55 ίίιβη 1% οί ίίιβ ηυιπίΐθΓ οί υηίίδ ηιβγ ίΐθ 
εΙθίθΓΓπίηΘθΙ 3ί 31θ5ίίη9 δίβίίοη ίη οοπίοππιΐγ ννίίίι ίίιβ ρΓΟνί- 
5Ϊοη5 οί ρ3Γ39Γ3ρίΐ5 32 ίο 47 οί ίίιίδ βρρθηοΙίχ. Ιί ίίιβ ΓθδυΙίδ 
οί ίίιβ θΧ3Γηίπ3ΐίοηδ βηοΙ οί ίίιβ θΙθΙθΓΓπίηβΙίοη οί βίίίοίβηογ 
βγθ ίΒνουΓθϋΙθ, 311 ίίΐθ θςυίριπθηΐ ίη ςυθδίίοη Γπβγ ίΐθ ΚθρΙ 
ίη δθΓνίοθ ίη ίίδ ίηίίίθί οίβδδ ίοΓ 3 ίυτΙίιβΓ ρβΓΪοοΙ οί δίχ γθ3Γ5. 

(θ) Τθδί ΓθρΟΓίδ 

Α ίθδί ΓθροΓί οοηδίδ1ίη9 οί: 

ΡβγΙ 1 οοηίθΓΓπίη 9 ίο ΜοοΙθΙ Νο. I Α βθίονν, ίί ίίιίδ ίιβδ ηοί 
3ΐΓΘ3(1γ ίΐθθη ρΓθρθΓΘΟί ίθΓ3ίθδί ΓθρΟΓί υηοΙθΓ ρ3Γ39Γ3ρίΐ 29 
(8); βηοΙ 

ΡβγΙ 3 οοηίθΓηηίη 9 ίο ΜοοΙθΙ Νο. 7, 8 ογ 9 βθίονν δίιβΙΙ ί>θ 
ΟΐΓβννη υρ ίθΓ Θ30ίΐ ίθδί οί 3Π ίΐθΓΠ οί θρυίρΓΠθηί ί)γ 3Π 
ΘΧρθΓί. 

ΤΓβηδίίίοηβΙ ρΓονίδίοηδ 3ρρίίθ3ί)Ιθ ίο ηθνν θςυίριτίθηΐ 

50. ΡθΓ ίουΓ ΥΘ3Γ5 ίΓΟΓΠ ίίΐθ θΙβίθ Οί ίίΐθ ΘΠίΓγ ίηΙΟ ίΟΓΟΘ Οί 
ίίιίδ ΑρΓθθΓΠθηί ίη οοηίοππίίγ ννίίίι ίίιβ ρΓονίδίοηδ οί βγΙιοΙθ 
11, ρ3Γ39Γ3ρίι 1 ΐίΐθΓθοί, ίί οννιη9 ίο ί3θΙ< οί 1θδίίη9 δίβίίοηδ 
ίίιβ θίίίοίθηογ οί ίίιβ ΙίΐθΓΓΠβί βρρίίβηοθδ οί θςυίριπθηΐ οβη- 
ηοί ίΐθ όθίθΓΓπίηθοΙ ίιγ ίίιβ ρΓοοθοΙυΓθδ οίβδοτίΐοβοΐ ίη ρ3Γ3- 
9Γ3ρίΐ5 32 ίο 47 οί ίίιίδ βρρθηοΐίχ, ίίιβ οοΓηρίίβηοθ ννίίίι ίίιβ 
5ΐ3Πθΐ3Γθΐ5θίηθννΓθίΝ9ΘΓ3ΐθθΙ, ΓΠΘθίΐ3ηίθ3ίΙγ ΓθίπςβΓθΙθΟί ΟΓ 
ίΐθβίθοί θρυίρηίθηί Γπβγ ίΐθ νβΓίίίβοΙ ίιγ βρρίγίης ίίιβ ρΓονί¬ 
δίοηδ οί ρ3Γ39Γ3ρίΐ 49 Οί ίίΐίδ 3ρρθΠθΙίΧ. 

ϋ. ΡΓΟΟΘΟίυΓΘ ίθΓ ΓΠΘ3δυΓίΠ9 ίίιβ θίίθΟίίνθ ΓθίπςθΓθίίης 03- 
ρβοίίγ \Α/ο οί 3 υηίί ννίΐθη ίίιβ θνβροΓβίοΓ ίδ ϊγθθ ϊγοπί ίΓΟδί 

51. Αί θ3θίι θςυίΝβπυηη ΙθΓπρθΓβίυΓθ, ίίιίδ οβρβοίίγ ίδ 
θςυβί ίο ίίιβ δυιη οί ίίιβ ίΐθβί ίΐονν υ . Δ θ ίίοννίης ΙίΐΓου 9 ίι ΙΙίθ 
ννβίίδ οί ίίιβ οβΙοπιηθΙθγ ί>οχ ογ υηίί οί ΐΓβηδροΓί θςυίρΓΠθηί 
ίο ννίιίοίι ίίιβ ΓθίπρθΓΒΐίοη υηίί ίδ 3ίί3θίΐθ(1 βηοΙ ίίιβ ίΐθβΐίης 


ροννθΓ \Λ/] ννίιίοίι ίδ όίδδίρβίθοΙ ίη ίίιβ ϊηίβΓΪΟΓ οί ίίιβ βοοίγ ίιγ 
ίίΐθίβη ίΐθ3ίθΓυηίί: 

νν. = \Λ/) + υ. Δ θ 

52. Τίΐθ ΓβίηςβΓθίίοη υηίί ίδ ίίίίβά ίο βϊίίιβΓ 3 οθΙοπιηθΙθγ 
όοχ, ογ 3 υηίί οί ΐΓβηδροιΙ θςυίριπθηΐ. 

Ιη Θ30ίΐ 035Θ, ίίιβ 0νβΓ3ΐΙ ίΐθ3ί ίΓ3ΠδίθΓ ίδ ΙΎ1θ3δυΓθθΙ 3ί 3 
δίηρίθ ΓΠΘ3Π ννβίί ΐθΓΠρθΓ3ίυΓΘ ρΓΙΟΓ ίο ίίιβ οβρβοίΐγίθδί. Αη 
3ΓίίίιηηθΙίθ3ΐ οοΓΓθοίίοη ίβοίοΓ, ί)3δθοΙ υροη ίίιβ θχρθγιθποθ 
οί ίίιβ 1θδίίη9 δίβΐίοη, ίδ γπβοΙθ Ιο ΙβΚθ ίηίο βοοουηί ίίιβ 3ν- 
ΘΓ39Θ ίθηηρθΓΒΐυΓΘ οί ίίιβ ννβίίδ 3ί Θ30ίΐ ΙίΐθΓΓΠ3ί θρυίΐί&πυιπ 
(ΙυΓίηρ ίίιβ όθίθητηίηβΐίοη οί ίίιβ θίίθΟίίνθ ΓθίΓί9θΓ3ίίη9 03- 
ρ30Ϊίγ. 

II ίδ ρΓθίθΓ3ί)Ιθ ίο υδθ 3 03ίίί)Γ3ΐθ(1 ΟβίΟΓίΓΠθίθΓ ί)ΟΧ 10 
οίΐίβίη ΓΠ3ΧίΓηυΓΠ 300υΓ30γ. 

ΜθβδυΓθΓΠθηίδ 3ηοΙ ρΓοοθςΙυΓθ δίιβΙΙ ίΐθ 35 οίβδοτίΐοβοΐ ίη 
ρ3Γ39Γ3ρίΐ5 1 ίο 15 βίιονθ; ίιοννθνθΓ, ίί ίδ δυίΐίοίβηί ίο 
ΓΠθβδυΓθ υ (ΙίΓθοΙΙγ, ίίιβ νβίυθ οί ίίιίδ οοθίίίοίθηί ί>θίη9 οΐβ- 
ίίηβοΙ ί>γίίΐθίοΙΙοννίη 9 Γθίβίίοηδίιίρ: 


\Α/ ίδ ίίιβ ίΐθ3ΐίη9 ροννθΓ (ίη ννβίίδ) θΐίδδίρβίθοί ίιγίίΐθ ίηίβτ- 
η3ΐ ίΐθΒίθΓ 3η(1 ίβηδ; 

ΔΘγπ ίδ ίίιβ οΙίίίβΓβηοβ ίΐθίννθθη ίίιβ ΓΠθ3η ίηίθΓηβΙ Ιθγπ- 
ρθΓ3ίυΓΘ θί ΆΠ0 ίίιβ ΓΠΘ3Π ΘΧίθΓΠβί ΙθΓΠρθΓβίυΓΘ θβ; 

υ ϊδ ίίιβ ίΐθ3ί ίίονν ρθΓ θΙθ9γθθ οί (ΙίίίθΓθηοθ ίΐθίννθθη ίίιβ βιγ 
ΐθΓηρθΓ3ίυΓθ ίηδίοΙθ 3ηοΙ ουίδίοΐθ ίίιβ οβΙοΓίΓΠθίθΓ ίιοχ ογ υηίί 
οί ΪΓ3Π5ρ0Γί θςυίρΓΠθηί ΠΠΘ38υΓΘ(1 ννίίίι ίίιβ ΓθίΓΙ9ΘΓ3ίίθη 
υηίί ίίίίβοΙ. 

Τίΐθ οβΙοΓίηηθίθΓ Ιοοχ ογ υηίί οί ίΓβηδροΓί θςυίρηηθηΐ ίδ 
ρί30θθΙ ίη 3ΐθ5ΐθίΐ3ΙΗί>ΘΓ. Ιί 3 03ΐθΓίΠΠθΙθΓ 6οχ ίδ υ5θό, υ .Δ 
θ δίιουΙοΙ ίΐθ ηοί γπογθ ίίιβη 35% οί ίίιβ Ιοίβί ίΐθβί ίίονν \Λ/ο. 
Τίΐθ οβίοΓίηηθΙθΓ ίιοχ ογ υηίί οί ΐΓβηδροΓί θςυίρηίθηΐ δίιβΙΙ ί>θ 
ίΐθθνίίγ ίηδυίβίθοί. 

53. Τίΐθ ίοΙΙοννίη9 ΓΠθίίιοοΙ Γπβγ, ίί ηθΟθδδβΓγ, ίΐθ υδθθΙ 
Ιβοίίι ίο γ ΓθίθΓθηοθ θςυίρηίθηΐ 3ηοΙ ίοΓ ίθδίδ οη δθπθδ Γπβηυ- 
ίθοίυΓθοΙ θςυίρΓηθηί. Ιη ίίιίδ οβδθ, ίίιβ θίίθΟίίνθ ΓθίΓίςβΓβίίης 
οβρβοίίγ ίδ ΓΠθ3δυΓθθΙ ίιγ ΓηυΙΙίρίγίης ίίιβ ηηβδδ ίίονν (γπ) οί 
ίίιβ ΓθίπςθΓβηί ΙίςυίεΙ ίιγ ίίιβ οΙίίίβΓβηοβ ίη θηΐίιβίργ ίΐθίννθθη 
ίίιβ ΓθίΓίςθΓβηί νβρουΓ Ιθβνίης ίίιβ υηίί (ίιο) 3ηοΙ Ιίιβ ΙίςυίςΙ 3ί 
ίίιβ ίηΐθί ίο ίίιβ υηίί (ίιί). 

Το οίιίθίη ίίιβ θίίθΟίίνθ ΓθίΓίςβΓβίίης οβρβοίίγ, ίίιβ ίΐθβίίης 
ροννθΓ ρΓοοΙυοθοΙ ίιγ ίίιβ 3 Ϊγ οίΓουΙβίίης ίβηδ (\Λ/ί) ίδ οΐβ- 
(ΙυοΙθθΙ. II ίδ οΙίίίϊουΙΙ ίο ΓΠθβδυΓθ \Λ/ί ίί ίίιβ 3 ιγ οίΓουίβίίης ίβηδ 
3 γθ ςίΓϊνβη Ιογ 3η θχίθΓπβί γποΙογ, ίη ίίιίδ ρ3Γΐίουΐ3Γ οβδθ ίίιβ 
θηΐίιβίργ ΓηβίίιοοΙ ίδ ηοί γθοογπγπθποΙθοΙ. \Λ/ίιβη ίίιβ ίβηδ 3 γθ 
ςίΓϊνβη Ιογ ίηΙθΓηβί θΙθοΙγιο γποΙογ 8, ίίιβ θΙθοΙνοβΙ ροννθΓ ίδ 
ΓΠΘ3δυΓθθΙ ίιγ 3ρρΓ0ρΓΪ3ίθ ίΠδίΓυΓΠθηίδ ννίίίι 3Π 3000Γ30Υ οί 
± 3%. 

Τίΐθ ίΐθβΐ ίιβίβηοθ ίδ ςίνθη ίιγ ίίιβ ίοππυΐβ: 

νν 0 = (ίι 0 -ίΐί)ΓΠ-νν,*. 

ΑρρΓ0ρΓΪ3ΪΘ ΓΠθίίΐΟΟίδ 3ΓΘ όθδΟΓίίίθΟί ίη δίΒΠΟΐΒΓθΙδ 150 971, 
Β5 3122, ϋΙΝ, ΝΕΝ, θίο. Αη θίθοίηο ίΐθβίθΓ ίδ ρίβοθοΙ ίηδϊοΙβ 
Ιίιβ θςυίρηίθηΐ ίη ογοΙθγ Ιο οΐβίθίη ίίιβ ΙίΐθΓΓΠθί θςυίίίίιηυιπ, 

54. ΙηδίΓυΓηθηΙθίίοη 

Τθδί δίβίίοηδ δίιβΙΙ ί>θ θςυίρρθοΙ ννίίίι ίηδίΓυηηθηΙδ ίο 
ΓΠθβδυΓθ ίίιβ υ νβίυθ Ιο βη βοουΓβογ οί ± 5%. Ηθβί ΐΓβηδ- 
ίθΓ ΙίίΓουςίι 3 Ϊγ ΙθβΙοςβ δίιουίοΙ ηοί θχοθθοΙ 5% οί ίίιβ ΙοίβΙ 
ίΐθ3ΐ ΐΓβηδίθΓ ΙίίΓουςίι ίίιβ οβΙοΓίΓηθίθΓ ίιοχ ογ ΙίίΓουςίι ίίιβ 
υηίΙοίΐΓβηδροΓίθςυίρΓΠθηί. Τίιβ ΓθίπςθΓβηΙίίονν ΓΠθ3δυΓθ- 
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ΙΊΊΘΠΐ δίίβΙΙ ί)θ 3000Γ3ίθ Ιο ± 5%. Τίΐθ ΓθίπρβΓΒΐίηρ 03ρ30ί1γ 
5ίΐ3ΐΙ ί)θ ϋθίθΠΤίίηθΟί \Λ/ίίίΐ 3Π 300ϋΓ30γ οί ± 10%. 

Τίΐθ ίη3ΐΓϋΓηθηί3ΐίοπ οί ίίιβ οβΙονιτιθΙθγ ί>οχ ογ υηίί οί 
ΐΓ3Π3ροΓΐ θςυίρηίθηΐ δίιβΙΙ οοηίοπη Ιο ρ3Γ39Γ3ρίΐ5 3 3ηό 4 
3όονθ. ΤίΐθίοΙΙοννίηρ βγθΙο 6θ ιηθ35υΓθοΙ: 

(β) Αίτ ΙθΓηρθΓ3ΐυΓθ3: ΑΙ Ιθ33ί ίουτ ΙίΐθπτιοΓηθίθΓδ υηί- 
ίΟΓΓΠΐγ (ΙίδίηΙουΙθΟί 31 ίίΐθ ίπίΘί Ιο ίίΐθ θν3ρ0Γ3Ϊ0Γ; 

ΑΙ Ιθ35ΐ ίουτ ίίΐθΠΎίοιηθίθΓδ υπίΐοηηΐγ οΙίδίηβυίθοΙ 3ΐ ίίΐθ 
ουίΐθί Ιο ίίΐθ θν3ροΓ3ΐοι·; 

ΑΙΙθ33ΐίοϋΓΐΙΐθητιοιτιβίΘΓ3 υηίίοπτιίγοίίδΐηίουίθοί3ίΐίΐθ3ίΓ 
ίηΙθΙ(3) Ιο ίίΐθ ΓθίπρβΓΒίίοη υηίί; 

ΤίΐΘ ίίΊΘΙ'ΓηθΓΤ)θΐθΓ5 5ίΐ3ΐΙ ί)θ ρΓΟίθΟίθΟί 393ίΠ5ί Γ3(1ί3ΐίθη. 

(ί>) ΕηθΓργ οοη3υιτιρΙίοη: ΙηδίΓυιτίθηΙδ 5ίΐ3ΐΙ ί>θ ρτονίεΙθοΙ 
ίο ΠΊθ33ϋΓθ ίίιβ θΙθοϊγϊοοΙ βηθΓργοΓίυθΙ οοηβϋππρίίοη οί ίίΐθ 
ΓθίπρθΓΒίίοη υηίί. 

(ο) 3ρθΘ(ί οί Γοΐβΐίοη: ΙηδίΓυιτίθηίδ 3ίΐ3ΐΙ 6 θ ρΓονίοΙθοΙ ίο 
ηΊΘ35ϋΓΘ ίίΐβ 5ρθθ(ί οί ΓΟΐΒίίοη οί ίίΐθ 0ΟΓηρΓΘ33ΟΓ3 3ΠθΙ ΟΙΓ- 
ουίθίίηρ Ϊ3Π8 ογ Ιο βΙΙονν 1ίΐθ5θ δρθθοΙδ ίο ίοβ Ο3ΐουΐ3ίθο1 
ννίΐθΓΘ ΟΐίΓΘΟί ΓΠΘ33ϋΓΘΓηθηί 13 ΪΓΠρΓ3ΟΐΪ03ΐ. 

(ά) ΡΓΘ35υΓθ: Ηίςίΐ ρΓΘΟίδΙΟΠ ρΓΘ33ϋΓΘ 93υρθ3 (300υΓ3ίθ 
ίο ± 1%) 5ίΐ3ΐΙ ί>θ ίίίίθοΙ ίο ίίΐθ οοηοΙθηδθΓ βηοΙ θνβροΓΒίοΓ 
3ΠθΙ ίο ίίΐθ 00ΓΠρΓΘ830Γ ίηΐΘί ννίΐβη ίίΐθ θν3ρ0Γ3Ϊ0Γ 13 ίίίΐθθΐ 
ννίίίΐ 3 ρΓΘ35ϋΓΘ ΓθρυΙβίΟΓ. 

(θ) Ηθ3ί ςυβηΐίίγ: Τίΐθ ίΐθβί οΙί55ίρ3ΐθοΙ ίιγ ίίΐθ ίηίθΓΠ3ΐ ίβη 
ΙΊΘ3ΪΘΓ5 ίίίίθοΙ ννίίίΐ θΙθ0ΐΠ03ΐ ΓΘ3ί3ί3ΠΟΘ3 δίίβΙΙ ΠΟί ΘΧΟΘΘΟΙ 3 
ίΐονν οί 1\Λ//θΓη 2 3ηάίίΐθ ΙίθβΙθγ υηίΐδ δίιβΙΙ 6θ ργοΙθοΙθοΙ ίιγβ 
033ΙΠ9 οί Ιονν ΘΓΓΊ Ϊ33Ϊνίΐγ. 

55. Τθ3ί οοηοΐίΐίοηδ 

(ί) Τίΐθ 3νθΓ30Θ 3ΪΓ ΐΘΓΠρΘΓ3ίυΓΘ 3ί ίίΐθ ίηίθί(3) 10 ίίΐθ Γθ- 
ίΓί^ΘΓθΙίοη υηίί δίιβΙΙ 6θ ιτΐ3ίηί3ίηθοΙ 3130° Ο + 0.5 Κ. 

ΤίΐΘ ΓΠ3ΧίΓηυΓΤ1 ΟΐίίίθΓθηΟΘ ί>θί\Λ/ΘΘΠ ίίΐθ ΐΘΓηρΘΓ3ίυΓΘ3 3ΐ 
ίίΐβ νν3ΓΠΊΘ3ί 3Π(ί 3ί ίίΐθ ΟθΙθΙθ5ΐ ρθίηΐ3 3ίΐ3ίΙ ΠΟί ΘΧΟΘΘΟΙ 2 Κ. 

(ίί) ΙΠδίοΙθ ίίΐθ 03ΐθΠΓΤ16ΐθΓ ί)ΟΧ ΟΓ υηίί Οί ΐΓ3Π3ρθΓί θςϋίρ- 
Γϋθηί (3ί ΐίΐθ 3 Ϊγ ίηίθί ίο ίίΐθ θνβροΓΒίοΓ): ΙΙίθγθ 5ίΐ3ΐΙ ί>θ ΙΙιγθθ 
Ι θνθί3 οί ΙθΓηρθΓΒΐϋΓΘ ί>θί\Λ/θθη -25° Ο 3ΠθΙ +12° Ο άθ- 
ρβηοΐίηρ οη ίίιβ οίΐ3Γ3θίθΠ5ίίθ5 οί ίίΐθ υηίί, οπθ ΙθΐηρθΓ3ΐυΓθ 
ΙθνοΙ βθίηρ 3ί ίίιβ ΓηϊηΪΓηυΓη ρΓθδοπβθοΙ ίοΓ ίίΐθ οί353 γθ- 
ςυθδίθοΙ ί>γ ίίΐθ Γη3ηυί30ΐυΓθΓ ννίίίι 3 ΙοΙθγβποθ οί ± 1 ° Ο. 

ΤίΐΘ ΓΠΘ3Π ΐη3Ϊ(ίθ ΙθΓΠρθΓΒίυΓΘ δίιβΙΙ ί)θ ΙΎ13ίηί3ίηθθΙ ννίίίιίη 
3ίθΙθΓ3ΠΟΘ Οί ± 0.5° Ο. □υΓίη9ίίΐβ ΓηΘ35ϋΓΘΓΠθηίθί ΓθίΓίρ- 
ΘΓ3ίίΠ9 03ρ30Ϊΐγ, ίίΐθ ίΐθ3ί θΙΪ33Ϊρ3ίθθ1 ννίίίιίη ίίΐθ ΟΒίΟΠΓΠθίθΓ 
ί)οχ ογ υηίί οίίΓ3Π3ροΓί θςυίρηίθηί 3ίΐ3ΐΙ 6 θ ιτιβίηΐΒίηθοΙ 3ί 3 
ΟΟΠ3ί3ηί ΙθνβΙ ννίίίι 3 ίΟίθΓΒΠΟΘ οί ± 1%. 

ννίΐθη ρΓθ3θηΙίη9 3 ΓθίπρθΓβίίοη υηίί ίοΓ 1θ3ίίη9, ίίΐθ 
ΓΠ3ηυί30ίυΓΘΓ ηηυ3ΐ 5υρρίγ: 

- ΟοουΓΠθηί3 <1θ50Γίβίη9 ίίΐθ υηίί ίο ί>θ ΙθδίθοΙ; 

- Α ΐθοίιηίοβί οΐοουιτίθηΐ ουΙΙίηίη 9 ίίΐθ ρ3Γ3γτιθΙθγ 3 1ίΐ3ί βγθ 
ΠΊ 03Ϊ ίΓηροΓΐ3ηΙΙοΙίΐθίυηοΙίοηίη9 οίίίΐθ υηίίβηοΙ 3ρθοίίγίίΐθ 
3ίΙθ\/ν3ί)Ιθ Γ3Π9Θ; 

- Τίΐθ 0ίΐ3Γ30ίθΓί3ίί05 Οί ΙίΐΘ θςυίρΓΠθηί 5ΘΓΪΘ3 1θ3ΐθ(ί; 3ΠθΙ 

- Α 3ΐ3ίθΓΠθηΙ 33 ίο ννίΐίοίΐ ίθΓΓΠ(3) Οί ΘΠΘΓ9Υ 3ίΐ3ίΙ ί>θ ϋ3θ(ί 

οΐυηηρ1θ3ΐίη9· 

56. Τθ3ί ρΓΟΟθόϋΓΘ 

Τίΐθ 1θ3ί 3ίΐ3ίί ί)θ άίνίοίθοί ίηίο ίννο ΓηβίΟΓ ρ3ΓΪ3, ίίΐθ 000ίίΠ9 
ρίΐ33θ 3Π(1 ΙίΐΘ ΓΠΘ33υΓΘΓΠΘηί Οί ίίΐβ θίίθΟίίνθ Γθίη9ΘΓ3ΐίη9 
03ρ30Ϊΐγ 3ΐ ίίΐΓΘΘ ίΠ0ΓΘ33ίΠ9 ΙθΓΠρθΓ3ίυΓΘ ΙθνΘί3. 

(3) ΟοοΙίηρ ρίΐ33θ; ΙίΐΘ ίηίίίβΙ ΙθΙΎΐρθΓΒΐυΓΘ οί ίίΐθ 03ίθΓΪηΊΘ- 
ΙθΓΐοοχοΓΐΓ3η3ροΓΐθ9υίρΓηθηΐ3ίΐ3ΐΙ ί>θ ννίίίιίη ± 3° Οοίίίΐθ 
ρΓθ5οηί)θ(1 3Γηΐ3ίθηΙ ΙθπηρθΓ3ΐυΓθ. II 3ίΐ3ίΙ ίίΐθη Ιοθ ΙοννθΓΘοΙ 
ίο -25° Ο (ογ Ιο ίίΐθ ΓηίηίηηυΓη οί333 ΙθηηρθΓβΙυΓθ). 


(I)) Μθ33υΓΘΓΠθηί οί θίίθΟίίνβ ΓθίΓΙ9βΓ3ίίη9 03ρ30ίίγ, 3ί 
Θ30ίΐ ίηΐθΓΠΒΐ ΙθΓΠρθΓ3ΐυΓΘ Ιθνθί. 

Α ίΪΓ3Ϊ 1θ3ί ίο ί)θ ΟΆΠίβύ ουί, ίθΓ 3ί Ιθ35ΐ ίθϋΓ ίΐθυΓ3 3ί Θ30ίΐ 
Ιθνθί οί ΙθπηρθΓθΙυΓθ, υηοΙθΓ οοπΙγοΙ οί ίίΐθ ΙίΐθΓΓΠ03ΐ3ΐ (οί ίίΐθ 
ΓθίΓΙ9ΘΓ3ίίθη υηίί) ίο 3ί3ί)ίΙίΖΘ ίίΐθ ίΐθ3ί ίΓ3Π3ίθΓ όθίννθθη ίίΐθ 
ίηίθΓΙΟΓ 3Π(ί ΘΧΪΘΓΪΟΓ Οί ίίΐθ ΟθΙοηΐΤΙθΙθΓ όοχ ΟΓ υηίί οί ΙΓ3Π3- 
ροΓί θρυίρΓΠθηί. 

Α 3θοοηοΙ 1θ5ί 3ίΐ3ΐΙ ί)θ οθγγϊθθΙ ουί ννίίίιουΐ ίίΐθ ΙίΐθΓηηο3ΐ3ΐ 
ίη ορθΓθίίοη ίη ογοΙθγ Ιο όθίθΓηηίηθ ίίΐθ ηΐ3χίηηυηη ΓθίΓί9βΓ- 
3ίίη9 ροννθΓ ουίρυί, ίίΐθ ίΐθ3ΐίη9 ροννθΓ οίίίΐθ ίηίθΓΠ3ΐ ΙίθθΙθγ 
ρΓθ(ίυοίη9 3η θρυίΙί^Γΐυπη οοηοΐίΐίοη 3ί θβοίι ΙθηιρθΓ3ΐυΓθ 
Ιθνθί 35 ρΓΘ30ΓΪί)θ(ί ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ 55. 

Τίΐθ οΙυΓΒΐίοη οί ίίΐθ 3θοοηοΙ 1θ3ί 3ίΐ3ΐΙ 6θ ηοί Ιθ33 ίίιβη ίουτ 
ίιουΓ5. 

ΒθίοΓθ οίΐ3Π9ίη9 ίΓοηη οπθ ΙθηηρθΓΒΐυΓθ Ιθνθί ίο 3ηοίίΐθΓ, 
ίίΐθ 6οχ ογ υηίί 3ίΐ3ΐΙ Ιοθ ΓηβηυβΙΙγ εΙθίΓ03ΐθ(ί. 

Ιί ίίΐθ ΓθίΓί9θΓ3ίίοη υηίί οβη όθ ορθΓ3ίθ(ί ϋγ γπογθ Ιίΐ3Π οπθ 
ίοηΐη οί ΘΠΘΓ9Υ, ίίΐβ Ιθ5Ϊ3 3ίΐ3ΐΙ Ι3Θ Γθρθ3ίθθΙ ίθΓ Θ3θίΐ. 

Ιί ίίΐθ 0ΟΠΊρΓΘ55ΟΓ 15 (ίτίνθη Ιογ ίίΐθ νθίΐίοΙθ ΘΠ9ίηθ, ίίΐθ 1θ3ί 
3ίΐ3ΐΙ ί)θ 03 γγϊθ( 1 ουί 3ί Ιοοίίι ίίΐθ ΓηίηίΓηυπΊ 3ρθθ(ί 3ηοΙ 3ί ίίΐθ 
ηθΓΠίΠ3ΐ 5ρθθθΙ οί Γθί3ίίθη οί ίίΐθ 0θηηρΓΘ55ΟΓ 35 δρθΟΪίίθΟί 
ίιγ ίίΐθ ΓηβηυίΒοίϋΓθΓ. 

Ιί ίίΐθ 0θΓηρΓθ55θΓ 13 οΙτίνθη όγ ίίΐθ νθίιίοΙθ Γηοίίοη, ίίΐθ 1θ5ί 
5ίΐ3ΐΙ ί)θ 03ΓΓΪΘ(ί ουί 3ΐ ίίΐθ ΠΟΓηίηβΙ 5ρθθ(ί οί ΓΟΐΒίίοη οί ίίΐθ 
00ΓηρΓθ55θΓ 38 5ρθοίίίθ(ί όγ ίίΐθ ΓηβηυίΒοίυΓθΓ. 

Τίΐθ 53ΓΠΘ ρΓΟΟΘθΙυΓΘ 5ίΐ3ΐΙ 6θ ίοΙΙοννθθΙ ίθΓ ίίΐθ θηίίΐΒίργ 
ΓΠθίίΐΟΟί (1θ80Γίί)θθ1 ίη ρ3Γ39Γ3ρίΐ 53, ΙουΙ ίη 1ίΐί5 035θ ίίΐθ 
ίΐθ3ί ροννθΓ θΙί55ίρ3ΐθ(ί ί)γ ίίΐθ θν3ρθΓ3ίθΓ ί3Π5 3ί θ3θίΐ ΙθΓΠ- 
ρθΓΒίϋΓΘ Ιθνθί Γηϋ5ί 3150 ί)θ [ΤΙΘ33υΓΘ<± 

57. ΡΓθ03ϋίίοη5 

Αδ ίίΐθ ΪΘ3Ϊ5 ίθΓ θίίθΟίίνθ ΓθίΓΙ9βΓ3ίίη9 03ρ30Ϊΐγ 3ΓΘ Ο3ΓΓΙΘ0Ι 
ουί ννίίίι ίίΐθ Ιίΐθπτηο5ΐ3ί οί ίίΐθ ΓθίΓίρθΓθίίοη υηίί (ίίδοοη- 
πθοΙθοΙ, ίίΐθ ίοΙΙοννίηρ ρΓθ03ϋίίοη5 Γπυδί Ιοθ οίΐδθΓνθοΙ: 

ίί ίίΐθ θςυίρηηθηΐ ίΐ35 3 ίιοί 933 ίη)θοίίοη 5γ5ΐθΓη, ίί ηπυδί 
ί)θ ίηορθΓβίίνθ (1υΓίη9 ίίιβ 1θ5ί; 

ννίίίι 3υΙθΓΠ3ίίο οοηίΓοΙβ οίίίΐθ ΓθίΓί9θΓ3ίίοη υηίί ννίιίοίι υη- 
Ιθ3θΙ ίηοΙίνίοΙυβΙ ογΙίηοΙθΓδ (ίο βοΙβρί ίίΐθ ΓθίΓί9βΓ3ίίοη ροννθΓ 
οί ίίΐθ υηίί ίο ίίΐθ ροννθΓ 3ν3ίΐ3ί>1θ ϊγογγι ίίΐθ γποΙογ) ίίΐθ 1θ5ί 
ιτιυδί Ιοθ 03γγϊθ( 1 ουί ννίίίι ίίΐθ ηυηιΙοθΓ οί ογΙίηοΙθΓδ θρρΓορη- 
3ΐθ ίθΓ ίίΐθ ΙθΓηρθΓ3ίυΓΘ. 

58. ΟίΐθοΙ<5 

Τίΐθ ίοΙΙοννίηρ 3ίιουΙοΙ Ιοθ νθηίίβοΙ 3ηοΙ ίίΐθ ηΐθΐίιοοίδ υδθοΙ 
ίηοΙίοΒίθοΙ οη ίίΐθ 1θ5ί Γθροιΐ: 

(ί) ίίΐθ 0ΐθίΓΟ5ΐίη9 3γ5ίθΓη 3Π(ί ίίΐθ ίίΐθΓΓη08Ϊ3Ϊ 3ΓΘ ίϋΠΟ- 
ίίοηίηρ οοΓΓθοίΙγ; 

(ίί) ίίΐθ Γ3ΪΘ οί 3ΪΓ ΟίΓΟυΙθίίοη 15 1ίΐ3ί δρθοίίίθθΐ ί)γ ίίΐθ ΓΤ13ηυ- 
ίθΟίυΓΘΓ. 

Ιί ίίΐθ 3ΪΓ ίΐονν οί 3 ΓθίΓΙ9βΓ3ίίθη υηίί 15 ίο ί)θ Γηθ35ϋΓθθΙ, 
ιτίθΐίιοοίδ 03ρ3ί)1θ οί ΓηθβευΓίηρ ίίιβ Ιοί3ΐ ίΐονν ΓΠυδί ί)θ υ5θθΙ. 
υ5θ οί οπθ οί ίίΐθ ΓθΙθνβηί θχί5ΐίη9 5ί3ηοΐ3Γθΐ5, ί.θ. Β3 848, 
130 5801, ΑΜΟΑ 210-85, ϋΙΝ 24163, ΝΡΕ 36101, 
ΝΡΧ10.102, ϋΙΝ 4796 15 ΓθοΟΓηηίθηοΙθοΙ; 

(ίίί) ίίΐθ ΓθίΓΙ9ΘΓ3Πί υ5θ(ί ίθΓ Ιθ5Ϊ5 18 1ίΐ3ί 5ρθθίίίθθΙ Ιθγ ίίΐθ 
ΓΠ3ηυί30ίυΓθΓ. 

59. Τίΐθ ΓθίπρθΓΒίίοη 03ρ3θίίγίθΓ ΑΤΡ ρυΓρθ5θθΙ Ϊ51ίΐ3ί Γθ- 
Ιθίίηρ ίο ίίΐθ Γηθβη ίηίθΓηβΙ ΙθΓηρθΓΒΐυΓθ 35 όθίθΓηπίηθοΙ ίιγ 
ΙίΐθίθΓηρθΓ3ίυΓθ Γηθ35ϋΓίη9 ίηδίΓϋΓηθηίδ οΙθΒΟΓίΙοθοΙ ίη ρ3Γ3- 
9Γ3ρίΐ 3 3ί)0νθ, 3ΠθΙ ΠΟί ίίΐβί θΙθίθΓΙΊηίΠθθΙ ί)γ ίίΐθ ΐίΐθΓΓηΟΠΊΘ- 
ΪΘΓ5 ρΐ30θ(1 3ΐ ίίΐθ ίηίθί ΟΓ ουίΐθί οί ίίΐθ θν3ρ0Γ3ί0Γ. 

60. Τθ5ί ΡθρΟΓΐδ 

Α ΐθ5ΐ ΓθροΓί οί ίίΐθ 3ρρΓορΓΪ3ΐθ ίγρθ 5ίΐ3ΐΙ ί)θ οΐΓΒννη υρ ίη 
3θοθΓ(ί3ηοθ ννίίίι γποοΙθΙ ηυηιίΐθΓ 10 ίίθΙονν. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟϋΕΕ Νο. 1 Α 


ΤεδΙ ΚεροΛ 


ΡΓερ&Γβά ϊη εοηίοπηϊΐγ \νΐΐΗ ώε ρΓονϊδίοηδ οί 15ε Α§ΓεειηεηΙ οη Λε ΙηΙεπΐ3ΐΐοη3.1 Οαττΐα^ε οί 
ΡεπδΕαβΙε ΡοοάδΙυίίδ &η<1 οη ΐΗε δρεεΐ&Ι Εςϋίρηιεηί Ιο 5ε Όδεά ίοΓ δηεΐι 03.ΓΓΪ3.§ε (ΑΤΡ) 


ΤεδΙ τεροΓΐ Νο. 


δεείΐοη 1 

δρεεΐβεαίΐοηδ οί ίΗε εςυϊρπιεηΐ (εςυΐρπιεηΐ οΙΙιεΓ Λαη Ιαηΐίδ ίοΓ Ιΐιε ε&ΓΠ3§ε οί Ιΐςιιϊά 
ίοοάδΐηίίδ) 


ΑρρΓονεϋ ΐ8δ1ϊη§ δΐΗ,Ιϊοη/εχρειΐ: 1/ 

Ναπιε . 

Αύ(ΐΓ838 . 

Τγρε οί εςυϊρπιεηΐ: 2/ 

Μ&ΐίε.Κε§ΐδΐΓ&Ιίοη ηαπΛεΓ.δεή&Ι ηιιπιΡεΓ. 

ϋ&ίε οί ίΪΓδί εηΐΓγ ΐηΐο δεΓνΐεε . 

Τ3Γε 3/ .1ς§ Οαιτγϊη§ ΟΕρίΐεΐΙγ 3/ . 1ε§ 

Βοάγ: 

ΜαΚε 3ηά Ιγρε .ΙάεηΐίίϊεαΙϊοη ηυιηβεΓ . 

ΒιιϋΙ 5γ. 

Οννηεά ογ ορεΓΕΛεά 5γ . 

διΛπήΙΙεά 5γ. 

ϋαίε οί εοηδίηιείϊοη . 

Ρπηεϊρ&1 (ϋπιεηδϊοηδ: 

ΟηΙδΐάε: 1εη§ΙΙι. πι, Ννΐάίΐι .ιη, 1ιεϊ§1ιΐ. τη 

Ιηδΐάε: 1εη§11ι . ιη, \νΐάίΗ .ιη, Ιιεϊ§1ιί. ιη 

2 

ΓΠ 

3 

ιη 


Τοΐαΐ ίΙοΟΓ 3*83 οίβοάγ. 

υ8351ε ϊηίεπιαΐ νοίυπιε οί 5οάγ 
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ΜΟΟΕΕ Νο. 1 Α (οοηΐ'φ 

2 

Τοΐαΐ ϊηδϊίΐε δΐΐΓί3ϋβ 3Γ63 δ; οί Βο<1γ . πι 

2 

Τοίαΐ ουίδκΐε δΐΐΓίΕοβ 3 γβ 3 5,. οί βοάγ. ιη 

Μβ3Π 811ΓΪ30β 3Γ63: δ = -/§;. § = . Π1 2 

δρεοϊίϊοΕίίοηδ οί ΐΗε 6ο4γ \ν3ΐ1δ: 4/ 

Τορ . 

ΒοΚοιη... 

δκίββ ... 

δΙηιοΐιίΓΕί ρβοιι1Ϊ3πΙίβδ οί βοάγ: 5/ 


ΝυπΛβΓ, ) οί άοοΓδ . 

ροδΐίΐοηδ ) οί νοηίδ. 

3ΐκ1 άϊιηβηδϊοηδ ) οί ίςε-1θ3<1ϊη§ 3ρβΓΐϋΓ6δ. 

Αοοβδδοπεδ 6/ . 

Κ οοβίΠοίεηΙ = . \ν/ιη 2 Κ 


1/ ΏβΙβίβ αε ηβοβεεαιγ (βχρβτίε οηΐγ ϊη ίΗβ οαεβ ο/ ίβείε οαηίβά οηί ιιηάβΓ ΑΤΡ αηηβχ 
1, αρρβηάΐχ 2, ραταε 29 ογ 49). 

2/ Ψαξοη, Ιοττγ, ΙταϊΙβτ, εβηη-ίΓαίΙβτ, οοηίαϊηβΓ, βίο. 

3/ 8ίαίβ εοατοβ ο/ ϊη/οττηαίΐοη. 

4/ Ναίιιτβ αηά ΐΗΐοΙοιβεε ο/ ηιαίβήαίε οοηείίΐιιΐίηβ ίΗβ Ηοάγ \να11ε, βοτη ίΗβ ίηίβήοΓ ίο 
ίΗβ βχίβήοτ, τηοάβ ο/ οοηείηιοίίοη, βίο. 

5/ 1/ ίΗβτβ ατβ ειιήαοβ ϊηε§ιιΙαήίϊβε, εΗο\ν Ηο\ν 8 { αηά ννβΓβ άβίβηηΐηεά. 


6/ Μβαί Ιοανε, ββίίηβΓβχηε, βίο. 
















19452 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟϋΕΕ Νο. 1 Β 


ΤεδΙ Βέρο Λ 

ρΓερΕΓεύ ΐη εοηίοπηίΐγ \νϊΐΗ ΐΗε ρΓονίδΐοηδ οί ΐΗε Α§ΓεειηεηΙ οη Ι5β ΙηΙεΓηαΐίοπΕίΙ 0 &γπ&§ 6 οί 
ΡεπβΗ&βΙε Ροοάδίυίΐδ ηη<1 οη ΐΗε δρεεΐ&Ι ΕςυΐριηεηΙ ίο 5ε Όδεά ίοτ δΐιοΗ ΟαΓπ&ξε (ΑΤΡ) 

_ Τεδΐ τεροιΐ Νο. 

δεοΐΐοη 1 

δρεεϊίίοηΐΐοηδ οί Ι&ηΐτδ ίοΓ ίΗε ε&τπ3.§ε οί Ιϊφΐίά ίοοάδίαίίδ 


ΑρρΓονεά 1εδίΐη§ δΙ&Ιϊοη/εχρεΛ: ]/ 

Νβιηε . 

ΑάάΓΟδδ . 

Τγρε οί 2/ 

Μ&ΐίε .Κε§ϊδΐΓ3ΐϊοη ηιπηβεΓ. δεπηΐ ηιιπώεΓ . 

ϋηΐε οί ΓίΓδΙ εηίχγ ϊηίο δεΓνίεε . 

Τ&Γε 3/. 1ί§ Οηιτγϊηβ εηρ&είίγ 3/. !<;§ 

Ταηΐί: 

Μ&ΐίε ηηά Ιγρε.ΜεηΙϊίϊοηΙΐοη ηιιπΛεΓ . 

Βιιϋΐ Βγ. 

Ονηεά ογ ορεκιΐεά Βγ. 

διιΒπιϊίΙείΙΒγ. 

ϋηίε οί εοηδίηιείϊοη . 

Ρπηεΐρ&Ι άΐπιεηδϊοηδ: 


Οιιίδΐάε: 1εη§ΐΗ οί εγϋηάεΓ . 

. ιη, πιη]θΓ αχϊδ . 

. πι, ιηΐηοΓ αχϊδ . 

. πι 

Ιηδϊάε: 1εη§ΐΒ οί εγΙϊηεΙεΓ.. 

. ΙΤ1, ΠΓ^ΟΓ ΒΧΪδ . 

. ΠΙ, ΠΐϊηΟΓ ΒΧΪ8 . 

. Γη 

ΙΙδαΒΙε ΐηίεπι&Ι νοίιπηε . 



3 

. ΠΙ 
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ΜΟΟΕΕ Νο. 1 Β (εοηί’ά) 

ΙηΐεπίΕΐ νοίιιηιε οί εαείι οοηιρ&ιΐιηεηΐ. 

Τοίαΐ ϊηδκΐε δΐΐΓ&εε ατεα δ; οί Ιίΐηΐί. 

Ιηδίίΐβ δυιΤειεε αΓεα οί εαοΚ οοΓηρεηΊιηεηΙ 3 Π .. . . , δ Β 

ΤοΙεΙ οαΐδίάε δΐΐΓ&οε &Γβ3. δ = οί Ι&ηίτ . 

Μεαη δΐΐΓίηεε αΓε& οί ώηΐτ.δ = -^/δϊ-δΓ 
δρεεϊίίεαίίοηδ οί 15ε Ιίΐηΐί νναΐΐδ: 4/ 

δΐηιεΐϋΓ&Ι ρεευίί&πϋεδ οί Λε 1&η1ί: 5/ ... 

ΝιιπιβεΓ, (ϋπιεηδϊοηδ &ηιί άεδεήρΐίοη οί ιη&ηίιοΐβδ. 

Βεδεηρϋοη οί ιτιαιΛοΙε εονεΓδ . 

Νιιπιβει·, όΐηιεηδΐοηδ αη<1 άεδοπρίϊοη οί (ϋδε5&Γ§8 ρϊρϊη§... 

Αεεεδδοπεδ... 


Γη 


ΓΠ 


ΓΠ 


πτ 


τη 


1/ ΌβίβΙβ α ,5 ηβοβ^αιγ (εχρβνίί οηΐγ ΐη ίΗβ οαζβ ο/ ίεχίχ οατήεά οιιΐ ιιηάβΓ ΑΤΡ αηηβχ 
1, αρρβηάίχ 2, ρατα$. 29 ον 49). 

2/ Ψαξοη, ΐοηγ, ίναίίβν, 5 βηπ-ίΓαΐΙβν, οοηίαϊηβν, βίο. 

3/ Ξίαίβ Βοιιτοβ ο/ 'ιη$οηηαύοη. 

4/ Ναίιινβ αηά ίΗίοΚηβ $5 ο/ νηαΐεήαΐζ εοηχήΐηΐίηβ ίΗβ ίαηΙ( \ναΙΙ$, Ρονη ίΗβ ΐηίενϊον ίο 
ίΗβ βχίβήον, ηιοάβ ο/ οοη&ιηιούοη, βίο. 

5/ 1/ ίΗβΐβ ανε $ιοτ$αοβ ΐννβξαία νϊ ίί$Ηο\ν Ηο\ν 3. αηά Ξ ε \νβνβ άείβπνίηεά. 





















19454 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟϋΕΕ Νο. 2 Α 


δεείίοη 2 


Μβ&δϋΓβπιβηΐ ΐη &οοοΓ<1αηο6 ννΐΐΗ ΑΤΡ, αηηεχ 1, αρρεηάϊχ 2, ραΓ&§Γαρ1ΐ5 7 Ιο 15, οί ΐΗε ονει -311 
εοείίίεϊεηΐ οί Ηε&Ι ΐΓ&ηδίεΓ οί εςιιϊριηεηΐ οΙΗογ ΐΗαη Ιαηΐίδ ίοτ Ιΐφΐΐά ίοοάδίαίίδ 


Τεδίίη§ ηιείΗοά: ϊηβκΐε εοοίϊη^/ϊηδϊάε Ηεαίϊης \! 

ϋαίε &ηά Ιΐιηε οί εΐοδίκε οί εςιιϊριηεηΐ'δ άοοΓδ αηά 
οίΙιεΓ ορεηΐη§8:. 


ΑνεΓ3§ε8 οβίαΐπεοί ίοΓ 


ΗοαΓδ οί εοηΐΐηυουδ ορεΓ&Ιΐοη 


(ίΓοηι .3.ιη./ρ.ιη. Ιο . α.ιη./ρ.πι.): 

(&) Με&η ουίδϊάε ΙειηρεΓ&ίϋΓε οί 5οάγ: θ β =.°€ ± .Κ 

(5) Με&η ΐηβϊάε Ιειηρ8Γ3ΐυΓε οί 5οάγ: θ. =.+ .Κ 

(ε) Με&η ΙεπιρεΓίΐΙυΓε (ίΐίίεΓεηεε &ε1ιϊενε<1: Δθ = . Κ 

Μαχίιηυπι ΙειηρεΓ&ΙυΓε δρΓε&οΙ: 


Οαΐδϊίΐε βοάγ. Κ 

Ιηδΐάε 5οάγ.Κ 


θ +0 

Με&η ΙειηρεΓ&ϋυΓε οί \ν&11δ οί βοάγ—^—- . 

ΟρεΓ3.1ϊη§ ΙειηρεΓαίχίΓε οί Ιιε&Ι εχε1ι&η§εΓ 2/ . 

ϋε\ν ροΐηί οί ΕΐίιηοδρΙιεΓε ουίδκΐε βοάγ άιιπη§ εοηΐίηυοιίδ ορεΓ&Ιΐοη 2/ 

°0 ± . 

ΤοΙ&1 άυΓ&Ιϊοη οί ΙεδΙ . 

ΕΧίΓαΙΐοη οί εοηΐϊηυοϋδ ορεΓ&ΐϊοη. 

Ρο\νεΓ εοηβιιιηεςΐ ϊη εχε1ΐ£ΐη§εΓ8: IV, . 

Ρο\νεΓ &5δοΛεά 5γ ίβηδ: λν 2 . 

ΟνεΓ3.11 οοείίίοΐεηΐ οί Ηεαΐ ΐΓ&ηδίεΓ ο&ίαιΐ&ίεά βγ ΐΗε ίοπτιυ1&: 

Ιηδΐάε-εοο1ϊη§ ίεδΐ 1 / κ = ^ 

8.ΔΘ 

Λν! + λΥ 2 


°0 

Κ 
.. Η 
...Η 
. λΥ 

.λν 


Ιηδϊ<1ε-1ιε&1ϊη§ Ιεδΐ 1 / 
Κ =. 


Κ 


8. Δ θ 

λν/πι 2 Κ 
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ΜΟϋΕί, Νο. 2 Α (οοηί'<3) 

ΜαχΐπιυπΊι βγγογ οί ιηε&δυΓειηεηΙ νϊβι ίεδί ιΐδε<3. % 

Κεηΐ3Γΐί8: 3/ . 


(Το 5ε οοτηρ1είε<3 οηΐγ ΐί ί5ε εφίΐριηεηί άοεδ ηοί 5&νε ίΗεπηαΙ Ερρίί&ηοεδ:) 

Αεεοιτϋη§ Ιο 15ε &5ονε ίεδί Γεδίιΐίδ, 15ε εφίΐριηεηί πι&γ 5ε Γεεο§ηϊζε(1 5γ ιηε&ηβ οί & εεήΐβε&ίε ΐη 
ΗοοοΓά&ηεε \νϊί5 ΑΤΡ αηηεχ 1, αρρεπάΐχ 3, ν&ΐκΐ ίθΓ ά ρεποά οί ηοί ποτέ ί5&η δϊχ γε&Γβ, \νϊί5 Ι5β 
ΐϋδΐϊη§υΐδ5ϊη§ Γη&ιΐί ΙΝ/ΙΚ 1/. 

ΗοννενεΓ, Ι5ϊδ τεροΠ δ5α11 5ε ναΐκΐ &δ 3. εεήϊβε&ίε οί ίγρε αρρίΌναΙ ννΐίΚΐη 15ε ϊηε&ηΐη§ οί ΑΤΡ 
&ηπεχ 1, αρρεπάίχ 1, ρ3Γ3§κιρ5 2 (&) οηΐγ ίθΓ & ρεποά οί ηοί πιΟΓε ί5αη δϊχ γε&Γδ, Ι5αί ΐδ ιχηίϋ . 


ϋοηε &ί: 
οη: 


Τεδίΐηβ ΟίβεεΓ 


1/ ΩβΙβΙε α5 ηβοβζδατγ. 

2/ Ροτ ΐηεϊάβ-εοοίΐη^ ίβ$ί οηΐγ. 

3/ 1/ ίΗβ ί>οάγ ΐ5 ηοί ραΐαΐΐβίβρφβάίο, ψεεί{γ (Ηβ ροίηΐχ αί \νΜοΗ ΐΗβ οιιΐήάε αηά ίηύάβ 

ΙβηιρεΓαΐιΐΓβχ νιετβ ηιβαζιΐΓβά. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟϋΕΕ Νο. 2 Β 


δεοΐίοη 2 

ΜβΕδυΓβηιβηΐ, ΐη αοοοιχίαηοε ννίίΚ ΑΤΡ αηηεχ 1, αρρεηάΐχ 2, ρ&Γ&§Γ&ρ)ΐ8 16 Ιο 25, οί ίΗε ονειηΐΐ 
οοείίΐοϊεηΐ οί ΗεαΙ ΙταηδίεΓ οί ίαη^5 ίοΓ Ηςυΐά ίοοάδΐιιίίδ 


Τεδίΐη§ ιηεΐΗοά: ΐηδΐάε Ηεαΐϊη§ 

ϋαίε αηά Ιϊχηε οί εΙοβιίΓε οί εφιϊριηεηΐ'δ ορεηϊη§3. 

Μεαη ναΐυεκ οβίαϊηεό ίοΓ . ΗοιίΓδ οί οοηΐϊηυοιίδ ορεΓαΙΐοη 


(ίΓΟΠΧ 


00 

00 


.α.πι./ρ.ιη. Ιο... 

Μεαη ουίδΐάε ΙειηρεΓ&ΙϋΓε οί Ιαηία Θ β = . ± 

Μεαη ϊηδκΐε ίεχηρεΓ&ϋιίΓε οί Ιαηΐί: 

- _ Σ&η ·θ ϊη 

Σ 8 ί„ .°ε± 


α.ιη./ρ.ιη.): 
. Κ 

. Κ 


(ο) Μεαη ΙειηρεηιΙιίΓε (ΙϊίίεΓεηοε αείιϊενείΐ: Δθ . Κ 

Μ&χϊχηυηι ΙειηρεΓ^ΙαΓε δριβού: 

Ιηδϊάε ί&ηΐί . Κ 

Ιηδΐάε εαείι εοιηραΓίιηεηΙ .Κ 

Ουΐδίάε Ι&ηΐί .Κ 


Μεαη ίειηρεχ-αΙχίΓε οί ΐαηΐί νναΐΐδ . °0 

ΤοΙαΙ άυΓαΙΐοη οί ΙεδΙ .1ι 

ϋυΓ&Ιϊοη οί εοηΐϊηηοιίδ ορεΓαΐίοη. 1ι 

ΡοννεΓ οοηδίιιηεά ϊη εχεΙχαη^εΓδ: \ν _ 1 ... 

ΡοννεΓ ηβδοΛεά 6γ ίαηδ: \Υ 2 . \ν 


ΟνεΓ&Π οοείίιείβηΐ οί ΗεαΙ ΐΓαηδίεΓ εαίευίαΐβίΐ 6γ ίΐιε ίοπηυΐα: 

κ '~^δΓ 


Κ = 


ΛΝ/τη Κ 
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ΜΟϋΕΤ Νο. 2 Β (οοηΐ'φ 

Μ&χίπηιπι 6γγογ οί ιηεΕδίίΓειηεηΐ χνΐΐΚ Ιεβί υδεά. % 

Κβηη&Γΐίδ: 1 / . 


(Το 5ε εοΐϊΐρίεΐεά οηΐγ ϊί 15ε εςιιΐριηεηΐ όοεβ ηοΐ Ιι&νε ΛεπτίΕΐ αρρίΐοηοε»:) 

ΑοεοΓάίη§ ίο Λε Ε5ονε ΙεκΙ Γεβαΐΐδ, 15ε εφίίριηεηΐ ιη&γ 5ε Γεεο§ηΐζε«3 Βγ ηιεΕηδ οί ε οεΛΐίΙοΕίε ΐη 
δεεοΓά&ηεε \νϋΒ ΑΤΡ Εηηεχ 1, Ερρεικϋχ 3, νιΐΐά ίοΓ ε ρεποά οί ηοΐ πιοΓε ΙΗεπ δϊχ γεΕΓδ, ννίίΗ 15ε 
<1Ϊ8ΐϊη§ιιϊδ5ίη§ ηη&Λ ΙΝ/ΙΚ. 2/ 

ΗοννενεΓ, ΐΒΐδ τεροΛ βΒεΙΙ 5ε ν&ΐίά Εδ ε οεΛΐίίοΕίε οί Ιγρε ΕρρΓοναΙ ννΐΙΒίη 15ε ΐϊΐεΒηΐη§ οί ΑΤΡ 
Εηηεχ 1, αρρεηάΐχ 1, ρΕΓΕ§ΓΕρΒ 2 (ε) οηΐγ ίοτ ε ρεποά οί ηοί ιηοΓε ±επ δΐχ γεΕΓδ, ΙΒεΙ ϊδ ιιηΐϋ . 


ϋοηε εΙ: . . 

οη:. Τεδ1ϊη§ ΟίίιεεΓ 


1/ 1/ (Ηβ Ιαηΐί ϊε ηοί ραηιΐΐείερψεάΐο, ερεεφ ϊΗβ ροϊηίε αί χνΗϊεΚ ίΚβ οκίείάε αηά ίηείάε 

ΙειηρβΓαίιίΓεχ \νβτε ιηεαευτεά. 


2/ ϋεΐείε αε ηβεεεεατγ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟϋΕΕ Νο. 3 


δεείΐοη 2 


Εχρειί ίΐεΜ εΐιεείί οί ίΗε ΐηδυΐ3ΐίη§ ο&ραοϊϋγ οί εςυίρπιεηΐ ΐη δετνΐοε ϊη αεεοΓάΗηεε \νίίΚ ΑΤΡ 
3ηηεχ 1, Είρρεηάΐχ 2, ρ&Γ&£Γ3ρΗ 29 


ΤΗε εΐιεοΚ \ν&8 βα$ε<1 οη ίεδί ΓβροΓΐ Νο.άαΐεά 

ΐδδυεά 8γ αρρΓονεά ίεδίΐη§ δίΕίΐοη εχρειί (η&ηιε &ηά αώίΓεδδ). 

Οοηάΐίΐοη \νΗεη ε8εε1ίε<1: 

Τορ.. 

δΐάε νναΐΐδ . 

Εηά \ν&11δ. 

Βοίίοιη. 

ϋοοΓ8 &ηά ορεηϊη§8 . 

δεαίδ . 

01ε&ηϊη§ άπιΐηΐιοΐεδ. 

Αϊγ ΐϊ§Εΐηε88... 


Κ εοείίΐεΐεηΐ οί ΐΗε εςυίρηιεηΐ \ν!ιεη ηε\ν (&δ δΐιοννη ΐη 18ε ρΓενΐουβ 1881 Γεροιΐ) 


ΚεπίΗΓίίδ: 


ΨΙτηΚ 


Αεεοπ3ίη§ ίο Λε αβονε ίεβί τεδυΐίδ 18ε εφίΐριηεηΐ ιη&γ 8ε Γεεο§ηΐζεά βγ πιε&ηδ οί 3. οειΐϊίΐεαίε ΐη 
αεεοκ&ηεε \νΐΐ8 ΑΤΡ αηηεχ 1, &ρρεηάΐχ 3, ν&1ΐ<1 ίθΓ ηοί πιοΓε ΐΕοη ίΐηεε γεαΓδ, \νΐΐ5 ΐΗε 
άΐ8ίΐη§υΐ88ΐη§ πιειΛ ΙΝ/ΙΚ. II 


ϋοηε 3ί. . 

οη:. . 

Τεδίΐη§ ΟίίΐεεΓ 


1 / 


ΟβΙβίε α$ ηεεβχχαϊγ. 

























ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΜΟϋΕΕ Νο. 4 Α 


δεείΐοη 3 

ϋείεπηϊηαΐΐοη οί ΐΗε είβεΐεηεγ οί εοοϋη§ Εφρίϊζιηεεδ οί Γείπ§εΓ 3 ΐε (1 εςαΐριηεηί υδΐη§ ίεε ογ < 1 γυ ϊοε 
6 γ αη αρρΓονεά Ιεδίϊη§ δίΕίϊοη ΐη ίεεοΓάαηεε ά'ϊϊΙί ΑΤΡ 3 πηεχ 1 , αρρεπάίχ 2 , ρ&Γ&§Γ&ρ 1 ΐ 8 32 Ιο 36 
εχεερί 34 ( 6 ) &η <1 34 (ε) 


0 οο 1 ίη§ αρρίί&ηεε: 

Οεβεπρΐϊοη οί εοοίΐηβ αρρίΐαηεε. 

Ν 3 ΐυτε οί Γείτί§εΓ 3 ηΙ. 

Νοππη&Ι Γθίπ§εΓ£ΐηΐ ίί11ίη§ ε&ρ 3 εϊΐγ δρεεΐβεά 


6γ ΗΐαηυίιοΐαΓεΓ. 1ί£ 

ΑεΙα&Ι β!1ϊη§ οί Γείπ§εΓαηΙ υβεά ίοΓ ΙεβΙ. Ιίβ 


Οπνε ίηάερεη<1βηΙ/<ΐ8ρεηάεηΐ/ιη3Ϊη8-ορεΓ3ΐε(11/ 

Οοοίϊηβ 3ρρ1Ϊ3ηεε Γειηονίώΐε/ηοΐ Γετηον&Με \! 

Μ&ηιι&εΐϋΓει. 

Τγρε, δεπ3.1 ηυιηβεΓ. 

ΥεαΓ οί πΐ3ηυί3είυΓε. 

Ρΐ11ΐη§ άενϊεε (άεδεπρΐίοη, ννΐιετε δΐΐιι&ΐεά; 

αΐΐ&εΐι (ΐΓ3Λνίη§ ΐίηεεε883Γγ) ... 

Ιηβΐάε νεηΐϊΐαΐϊοη 3ρρ1ϊαηεεδ: 

ϋεδεπρίϊοη (ηοπΛετ οί 3ρρ1Ϊ3ηεεδ, εΐε.).. 

ΡοννεΓ οί εΐεείπε ίειηδ .λΥ 

ΟεϋνεΓγ Γ3ίε.τη 3 /1ι 

ϋΐιηεηδΐοηδ οί άυεΐ8: εΓΟδδ-δεείϊοη .ιη 2 , 1εη§11\ . γπ 

Αϊγ ϊηίαΐίε δεΓεεη; άεδεπρίϊοη II 


7/ ΌβΙβΙβ ϊ/ηοί αρρΙΐοαΜε. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟϋΕί, Νο. 4 Α (οοηί'ά) 

ΑιιίοπίΕΐϊε άενίεεβ . 

Μβ&η ΐ6Πΐρ€Γ3.1ιΐΓ68 εΙ Βε§ίηηίη§ οί 1681: 

Ιηδκΐε . °0 ±.Κ 

Ουίδΐάε . °0 ±.Κ 

ϋε\ν ροϊηί ϊη ίεδί οΗΕΐηΒεΓ . °0 ±.Κ 

Ρο\νεΓ οί ϊηΙεΓηαΙ Κεα1ϊη§ δγδίειη .ΑΥ 

ϋΕίε Εηά Ιϊιηε οί εΐοδίιτε οί εςυϊρηιεηΐ’δ 

άοοΓδ Εηά οΙΗογ ορεηϊη§δ . 

Κεεοκΐ οί ιηε&η ϊηδΐάε Εηά ουίδϊάε ΙεπιρείΕΐϋΓεδ οί Βοάγ Βηά/οΓ ευτνε δΗο\νϊη§ νΕΠΕίϊοη οί ίΗεβε 
ΐειηρεΓΕίαΓεδ ννΐίΒ Ιϊιηε 


ΚεπίΕΓ^δ: 


ΑεεοΓάϊη§ ίο ίΗε ΕΒονε ίεδί τεδυΐίδ, ΐΐιε εςυϊριηεηΐ ιηηγ Βε Γεοο§ηίζεά Βγ ιηεΕηδ οί ε οειΐίβεΕίε ϊη 
ΕεεοΓάΕηεε ννΐίΒ ΑΤΡ Εηηεχ 1, Ερρεηάϊχ 3, νΕίϊά ίοΓ & ρεποά οί ηοί πιοτε ΙΗεπ δίχ γεΕΓδ, \νϊίΗ ίΗε 
άϊδΐϊη§υϊδΗΐη§ πιεΛ. 

ΗοννενεΓ, ίΗϊδ τεροή δΒ&11 Βε νΕίϊά εε ε εειΤϊβοΕίε οί ΐγρε ΕρρΓονΕί ννϊίΒϊη ίΒε ιηεΕηϊη§ οί ΑΤΡ 
Εηηεχ 1, Ερρεηάϊχ 1, ρΕΓΕξΓΕρΒ 2 (ε) οηΐγ ίοΓ ε ρεποά οί ηοί ιηοΓε ΙΒεπ δίχ γεΕΓδ, ΛεΙ ϊδ υηίϊΐ . 


Οοηε Εί: 


οη: 


Τεδίϊη§ ΟίβεεΓ 
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ΜΟϋΕΕ Νο. 4 Β 


δεείΐοη 3 

ΟεΙεπηίη&Ιίοη οί ίΗε είίίείεηεγ οί εοο1ΐη§ 3ρρ1Ϊ3ηεεδ οί Γείπ§εΓ3ΐε<1 εφίΐρηιεηΐ \νΐί1ι ευίεείΐε ρΐαίεδ 
6γ 3 η αρρΓονεΰ ί8δΐΐη§ 8 ί 3 ίΐοη ΐη 3οεοΓ03ηεε \νΐί1ι ΑΤΡ 3ηηεχ 1, αρρεηάϊχ 2, ρ3Γ3§Γ3ρΐΐ3 32 Ιο 36, 
εχεερί 34 (3) &η<1 34 (ε) 


0οο1ΐη§ 3ρρ1ΐ3ηεε: 

ϋεδεπρίΐοη. 

Ν3ίϋΓε οί ευίεείΐε δοΐυίΐοη. 

Νοππηαΐ ευίεείΐε δοΐαΐίοη ίί11ΐη£ ε3ρ3θΐίγ δρεεΐΐϊεεί 

6γ πιυηυίυεΙυΓβΓ. 

Ε3ίεηί ΗεαΙ αί ίτεεζίη§ ΙειηρεΓ3ΐυΓε δΐυΐεεί 6γ ΓΠ3ηιιί30ίιΐΓεΓ .1ίΙ/1ί§ 3ί. °0 

(ϋοο1ΐη§ 3ρρ1Ϊ3ηεε Γ6Γηον3Ϊ>1β/ηοί Γεηιον361ε 1/ 
ϋπνε ίηε1ερεη<1εηί/ι1ερεηί1εηί/ιη3ίη8-ορεΓ3ΐε(1 \! 

Μ3ηυί3είυΓεΓ. 

Τγρε, 8επ3ΐ ηυπΛεί. 

ΥεαΓ οί ιηαηυίυείυΓε. 

Ευίεείΐε ρΐ3ίεδ: Μαΐίε . Τγρε. 

ϋΐπιεηδΐοηδ αηά ηυπι&εΓ οί ρΐ3ίεδ, ννΕετε 8Ϊίυ3ίεά; 

άΪ8ί3ηεε ίΓΟίη \ν3ΐ1δ (3ΐί3εΕ άΓ3νΐη§). 


Τοί3ΐ εοΐά τεβεΓνε δί3ίεε16γ πϊ3ηυί3είυΓ8Γ ίοτ ίτεεζΐη§ 

ΙεπιρεΓ3ΐυΓε οί.1ϋ ίο.°0 

Ιηδΐάε νεηΙϊΐ3ΐϊοη 3ρρ1ΐ3ηεε8 (ΐί 3ηγ): 

ϋεδεπρίΐοη. 

Αυίοπωίΐε (Ιενΐεεδ. 


1/ 


ΌβΙβίβ ψηοί αρρΙίοαΜβ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΏΕΕ Νο. 4 Β (εοηί'ά) 

ΜεεΗ&ηϊεαΙ Γβίπ§βΓ&ΙθΓ (ϊί &ηγ): 

Μ^ΐίβ .Τγρε .Νο. 

\νΐιεΓβ δϊίαβίεά . 

ΟοηιρΓεδδΟΓ: ΜηΚε .Τγρε . 

Τγρε οί άπνε. 

ΝαΙιίΓε οί τείπβεΓΒηΙ . 

ΟοηάεηβεΓ . 

Κείπ§εΓ&Ιίη§ ο&ραείΐγ δΐηϋεά Λε πι&ηυίΗΟΙαΓεΓ ίοΓ ΐΗε δρεοϊίϊεά ίτεεζΐη§ ΐεπιρεΓ&ίαΓε 
αικί 3η οιιΐδϊάε ΙεπιρεΓΕίαΓε οί 4- 30 °0 

.>ν 

Αυίοηι&Ιΐε άενϊεεδ: 

Μ&Κε . Τγρε.... 

ΟείτοδΙΐη§ (ϊί ηηγ). 

ΤΗεπηοδΙ&Ι . 

ΕΡ ρΓεδδΟδί&Ι. 

ΗΡ ρΓεδδΟδΐαΐ. 

Κ,εΐΐεί ν&ΐνε. 

ΟίΗεΓδ. 

ΑεοεδδΟΓγ άενϊεεδ: 

ΕΙεείπε&Ι 1ΐ83ίίη§ <3ενϊεεδ οί ΐΗε <1 οογ )οίηΙ: 

Ο&ρηοϊΐγ ΙϊηεαΓ ιηείΓε οί ΐΗε τεδϊδΐοΓ. 

Εϊηε&Γ 1εη§ί1ι οί ΐΗε τεδϊδΐοΓ. 

Με&η ΙειηρεΓ&ΙιίΓεδ &ί 6ε§ϊηηϊη§ οί ΙεδΙ: 

Ιηδΐάε. °€ ± 

ΟυΙδίάε. °0 + 


\ν/πτ 
... πι 

....Κ 
.Κ 


ϋε\ν ροϊηΐ ϊη Ιεδΐ εήηπΛεΓ 


. °0 ± 


Κ 
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ΜΟϋΕΕ Νο. 4 Β (οοηΐ'ά) 

Ρο^νεΓ οί ΐηΙοΓη&Ι ΗεΕΐϊη§ δγδίειη .\¥ 

ϋΕίε εικ! Ιίτηε οί εΙοδίίΓε οί εςιιϊρηιεηΐ'δ 

άοοΓδ &ηά ορεηϊη§8 . 

Ρβποά οί ΕοοιιιηιιίΕΐΐοη οί οοΐά.Η 

ΚεοοπΙ οί ιηε&η ίηδϊάε εγκ! οαΐβϊάε ΙειηρεΓΕίιίΓεδ οί Βοάγ 
εικ 1 /ογ ουΓνε δΒον/ίη§ νΕΠΕίϊοη οί ΐΗεβε ΙεχηρεΓ&ΙυΓεδ 

\νΐίΚ Ιΐιηε. 


Κβιη&τίκ: 


Αοοοπϋη§ Ιο ΐΗε ΕΒονε ίεδΐ τεδαΐΐδ, ΐΗε εςαϊρηιεηΐ πιαγ Βε Γ6εο§ηΐζε4 Βγ ηιε&ηδ οί ε οεΛΐίΐοΕίε ίη 
&οεοΓ(1&ηοε \νίΐΗ ΑΤΡ Εηηεχ 1, Ερρεικίϊχ 3, ν&ΐκΐ ίοΓ & ρεπο<3 οί ηοΐ ιηοΓε ιΗεπ δίχ γεΕΓβ, ννϊίΒ ιΗε 
άΐδΙΐη§υΐδΒΐη§ ιπεγΙγ 


Ηοννενετ, ΐΗΐδ Γεροί! εΒεΙΙ Βε ναϋά Εδ ε οεΠίΐϊοΕΐε οί ϋγρε ΕρρΓονΕί ννΐΐΒϊη ίΒε πιεΕηΐη§ οί ΑΤΡ 
Εηηεχ 1, Ερρεικϋχ 1, ρΕΓΕ§ΓΕρΒ 2 (ε) οηΐγ ίοΓ ε ρεΓΪο<1 οί ηοί ιηοΓθ ΙΒεπ δϊχ γεΕΓδ, ΙΒεΙ ϊδ υηϋΐ . 


ϋοηε Εί: 


οη: 


Τεδίϊη§ ΟίΚεεΓ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟϋΕΕ Νο. 4 Ο 

δεείΐοη 3 

Οείεπηϊη&Ιΐοη οί ΐΗε είίιείεηεγ οί εοο1ίη§ &ρρ1ί&ηοβ8 οί Γε&ϊ^επιΙεά εςυίριηεηΐ υ§ίη§ Ιϊςυείΐεά 
§&8ε& 6γ 3.η αρρΓονεά Ιεδίΐη§ δΙ&Ιϊοη ΐη αεεοΓάαηεε ννιβι ΑΤΡ αηηεχ 1, αρρεικϋχ 2, ρ3.Γα§Γαρ1ΐδ 32 
Ιο 36, εχεερί 34 (α) &ηά 34 (6) 

Οοο1ΐη§ αρρίϊ&ηεε: 

ϋεδεπρίΐοη. 

ϋπνε ΪΓκΙερεηιΙεηΐ/άερεηύεηΐ/ιηίΐίηδ-ορεΓίΐΙεά \Ι 
(ϋοο1ίη§ αρρίϊαηεε Γεπιον£ώ1ε/ηοΙ Γειηον&Με 1/ 

Μ&ηυί&εΙυΓεΓ. 

Τγρε, 86ΓΪ3.1 ηιιιη&εΓ. 

Υε3τ οί ιη&ηϋίαοίυΓε. 

Ν&ΙυΓε οί ΓείΓΪ§εΓ&ηΙ. 

Νοηιϊη&Ι Γείπ§εΓ&ηί ίΐ11ΐη§ εεψίΐεϊΐγ δρεεϊβεά 


Εγ ιη&ηιιί&εΙαΓ8Γ. 

Αείυαΐ β11ϊη§ οί Γείπ§εΓ3ηΙ ιΐδεά ίοΓ ίεδί...1ί§ 

ϋεδεπρίίοη οί ΙαηΚ. 


Ρΐ11ΐη§ άενϊεε (άεδοπρίϊοη, λνΗετε δϊΐυ&ΐεςΐ). 

Ιηδϊάε νεηΐΐΐαΐϊοη βρρίϊαηεεδ: 

ϋεδεπρίΐοη (ηιπηβεΓ, εΐε.). 

Ρο\νετ οί εΐεείπε ί&ηδ. 

ϋεΙϊνοΓγ Γ&ΐε.ιη 3 /1ι 

Οϊιηεηδχοηδ οί άυείδ: εΓΟδδ-δεείϊοη .ιη 2 , 1εη§1β.ιη 

Αυίοιη&ΐΐε άενίεεδ. 

1/ ΰβίβίβ ψηοΐ αρρΙΐοαΜβ. 
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ΜΟϋΕΕ Νο. 4 Ο (οοηΐ'ά) 

Μβπη ΙβιηρβκιΙυΓβδ αί 6β§ΐηηϊη§ οί Ιεδί: 

Ιπδϊάε .....°0 ±. Κ 

Οιαίδΐάε.°0 ±. Κ 

ϋενν ροϊηΐ ϊη ίεδΐ ε53πχ5εΓ .°0 ±. Κ 

Ρο\νεΓ οί ΐηΐβΓΠ3ΐ 5ε3ίϊη§ δγδίειη .\ν 

ϋαίε Εηά Ιΐπιε οί εΙοβιΐΓβ οί εςαϊρπιεηΐ'δ 

άοοΓβ Ηηά ορεηϊη§8 . 

Κεεοκΐ οί πνεαη ϊηδΐάε 3ηά ουίδκΐε ΙεπτρεΓΕίοΓεδ οί 5οάγ Άηά/οτ αίΓνε δ5οννϊη§ 

ναπ&Ιϊοη οί Ι5εδε ΙειηρεΓαΙαΓεδ νϊίΐι Ιϊιηε . 


ΚειηαΓίίδ: 


Αεοοκϋη£ Ιο ΐ5ε 35ονε Ιεδί Γεκυΐΐδ, Λε εφίίρπιεηΐ ηΐ3γ 5ε Γεοο§ηϊζεά 5γ ιηε&ηδ οί & εεΛίΓιοΕΐε ίη 
αεεοιάΕηεε ννΐΐβ ΑΤΡ αηηεχ 1, Ερρεηάϊχ 3, ν&ΐϊά ίοΓ ά ρεποά οί ηοΐ ιηοΓε Λαη δϊχ γεαΓδ, \νίί5 15ε 
(1ϊδί:ϊη§ιιΪ85ϊη§ πιαΛ . 

ΗοννενεΓ, ί5ϊδ τεροιΐ βΗηΙΙ 5ε ναΐϊά 38 3 εεΛΐήε&ίε οί ίγρε ΕρρΓονβΙ ννΐίΗϊη 15ε Γηε3ηϊη§ οί ΑΤΡ 
αηηεχ 1, αρρεηάΐχ 1, ρ&Γ3§Γ&ρ5 2 (α), οηΐγ ίοΓ 3 ρεποά οί ηοΐ ιηοΓε ί5αη δίχ γε3Γδ, 15 ηΙ ΐδ ιιηΐϋ 


ϋοηε 31: 


οη: 


Τεδΐίη§ ΟίΤιεεΓ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟϋΕΕ Νο. 5 


δεοίίοη 3 

Οείεπηϊη&ίίοη οί ΐΗε είίίεΐεηεγ οί εοοϋη§ αρρίίαποεδ οί ιηεείιαηϊεαίΐγ Γείπ§εΓ&Ιε<1 εςυΐρπιεηΐ \>γ αη 
ΕίρρΓονεά ίεδίΐη§ δίίΐΐΐοη ΐη 3εεοπ1&ηεε \νϊί1ι ΑΤΡ αηηεχ 1, &ρρεικϋχ 2, ρ&ι·α§ΓΕΐρ1ΐ8 37 ίο 40 


ΜεεΗ&ηίε&Ι Γείπ§επιΙϊη§ ιρρίίειηοεδ: 

ϋπνε ϊηάερεηοΙεηίΜερεηοΙεηΐ/ιηΕΐϊηδ-ορεκιΙεςΙ IV 

ΜεεΗ&ηϊεΕί Γείπ§εΓ&ίϊη§ αρρίΐαηεεδ ΓειηονΕώΙε/ηοί τειηοναβίε 1/ 

Μαηυί&είυΓεΓ. 

Τγρε, δεπ^Ι ηυιηβεΓ. 

Υε&Γ οί ΐϊΐ&ηιχί&εΙϋΓε. 

ΝαΙιίΓε οί Γείπ§εκιηΙ 3ΐκ1 ίϊ11ϊη§ ε&ρ&εϊίγ. 

ΕίίεεΙϊνε Γείπ§εΓ&Ιίη§ εαραεϊίγ δί&ίεά ΐϊΐ&ηυί&εΙϋΓεΓ ίοΓ αη ουίδϊάε ΙεΐϊίρεΓ&ίιίΓε οί 
+ 30 X 3ΐκ1 &η ίηδΐίΐε ΐειηρεΓΣίΛίΓε οί: 


ΟΧ . \ν 

- 10 X .\ν 

- 20 X .\ν 

ΟοιηρΓεδδΟΓ: 


Μ&1ίε.Τγρε. 

Οπνε: ε1εείπε/ΐ1ΐ8πη&1/Ηγ(ΐΓ&υ1ϊε V 

ϋεδεπρίϊοη... 

Μ&ΐίε.ίγρε.ρο\νεΓ..&ί .ιρπι 

ΟοηάεηβεΓ &ηά εν&ροΓ&ΐΟΓ. 

Μοϊογ είειπεπί οί ίαη(δ): πιαίίε.ίγρε.ηιιιηβεΓ. 

ρο\νεΓ..3.1.Γρπι. 


7/ ΌβΙβίε ζ/ ηοΐ αρρΙίοαΜβ. 
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ΜΟϋΕΕ Νο. 5 (εοηί’ά) 

Ιηβκΐε νεηΐϋ&ΐίοη Ερρϋ&ηεεδ: 

ϋεδοπρίϊοη (ηιιπώεΓ οί αρρϋ&ηεεδ, είε.) 


ΡοχνεΓ οί εΐεείπε ί&ηδ. 

ϋεΙϊνεΓγ Γ&ϋε. 

ϋΐιηεηδΐοηδ οί άυείδ: οΓοδδ-δεείΐοη .π» 2 , 1εη§& 

ΑυΙοπι&Ιΐο (Ιενϊεεδ: 

Μίΐΐςε .Τγρβ. 


ΟείτοδΙΐη§ (ΐί &ηγ). 

ΉιεπηοδΙαΙ. 

ΕΡ ρΓεδδΟδΐβί. 

ΗΡ ρΓεδδΟδί&Ι. 

Ρείϊεί ναΐνε... 

ΟΐΙιεΓδ. 

Μεαη ΙειηρεΓΕίΙιίΓεδ &16ε§ϊηηϊη§ οί ΙεδΙ: 


Ιηδϊάε ίειηρεΓ&ΙνίΓε.°0 ±. 

Ουίδίάε ΙειηρεΓ&ΐιίΓε.°0 ± 

ϋενν ροϊηΐ ΐη ΙεδΙ εΙι&πώεΓ .± 

ΡοννεΓ οί ΐηίεΓΠΗΐ 1ιεα1ϊη§ δγδίειη . 


ϋαίε Ηηά Ιϊτηε οί εΙοδυΓθ οί εςυίριπ6η1;' δ 
άοοΓδ &η<1 οίΗεΓ ορεηχη§δ. 


..\ν 

ιη 3 /1ι 

,...πι 


Κ 

κ 

κ 

\ν 


Κ.εεοΓ(3 οί πιε3η ϊηδϊάε αηά οαΐδίάε ΙεπιρεΓ&ΐιΐΓβδ οί βοάγ &ηάΙοΐ ειιτνε δΗοννΐη§ ναπαΐϊοη οί Ιΐιεδε 
ίειηρεΓΕίαΓεδ χνϊΐΐι ίΐιηε . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟϋΕΕ Νο. 5 (εοηί'ά) 

Τϊπιε 6εί\νεεη 6ε§ίηηϊη§ οί Ιε8ί 3ηά ΕίίΕΐηιηεηί 
οί ρΓεδεπΒεά ηιε&η ΐηδϊάε ΙειηρεπίαΓε οί 6οάγ 

Κειτι^Λδ: . 


Αοοοπϋη§ ίο 16ε &6ονε ίοδί Γεδίιΐίδ, 16ε εςιιϊρηιεηΐ ιη&γ 6ε Γεεο$ξηϊζε(1 6γ ιηε&ηδ οί ά οεΛΐβεαίε ϊη 
αεεοΓώηεε ννϊίΗ ΑΤΡ 3 ηηεχ 1, &ρρεικϋχ 3, ν&ΐϊά ίοΓ 3 ρεποά οί ηοί ιηοΓε Λ&η δϊχ γείΓδ, ννΐίΗ ΐ6ε 
άϊδίΐη§υϊδΗϊη§ γπεγ^ 


ΗοχνενεΓ, ίβΐδ τεροΓί δΗαΙΙ 6ε νβΐϊιΐ 3δ & εειίϊίιοειίε οί ίγρε 3ρρΓον3ΐ ννϊΐΗΐη 16ε πιε&ηΐη§ οί ΑΤΡ 
αηηεχ 1, αρρεηάΐχ 1, ρ3Γ3§Γ3ρβ 2 ( ά ), οηΐγ ίοΓ 3 ρεήοά οί ηοί ιηοΓε ΐΗαη δΐχ γε&Γδ, 16εΙ ϊδ ιιηίϊΐ 


ϋοηε 3.1: 


οη: 


Τεδίϊη§ ΟίΤιεεΓ 
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ΜΟϋΕΕ Νο. 6 


δεοίϊοη 3 


Ε)βΙεΓηιίη&Ιϊοη οί ΐΗε είίϊοϊεηογ οί Ηε&1ιη§ &ρρ1ί£ΐηεε5 οί Εε&Ιεά εψιΐριηεηΐ βγ αη αρριτονεά Ιεδίίη§ 
δίΕΐϊοη ϊη αεοοπίΕηοε \νϊίΗ ΑΤΡ αηηεχ 1, Ερρεικϋχ 2, ρ&Γ&§τ&ρ1ΐ5 43 ΐο 47 

Ηε&ίΐη§ &ρρ1ί&ηοε: 

Οεδοπρίΐοη. 

Οπνε ίηάερεηάεηί/άερεηάεηί/ιτίΕίηδ-ορεΓΕίεά II 
Ηε3ΐϊη§ αρρίΐαποε ΓεΓηονΕώΙε/ηοΙ. κπιοναΜε 1/ 

Μαηιι&οίϋΓεΓ . 

Τγρε, δεπαΐ ηυπώεΓ .. 

ΥεαΓ οί Γη&ηϋίαεΙαΓε .. · · 

\νΚεΓε δϊίιι&ίεεί. 

2 

ΟνεΓαΙΙ ΕΓ6& οί ΗεΕί εχεΙΐ3η§ε δνηίΕοεδ .ϊη" 

Είίεοΐϊνε ρο\νει Γ3ίϊη§ αδ δρεείΓιε»! 6γ ιηίΐηαίαοΡίΓεΓ. 

Ιπδίάε νεηϋϊΐαίΐοη αρρίϊ&ηοεδ: 

Οεδοπρίΐοη (ηιιηώεΓ οί αρρίϊ&ηοβδ, είο.). 

ΡοννεΓ οί εΐεοίπο ί&ηβ. 

ϋεϋνεΓγ ΓΕίε.ιη 3 /Ε 


ϋϊηιεηδϊοηδ οί άαοίδ*. ΟΓΟδδ-δεοίΐοη 



ηι 


Μεαη ίειηρεπιίιίΓεδ 3ί Εε§ΐηηΐη§ οί ίεδί: 


Ιηδκΐε ΙειηρεΓΕΐιίΓε 


°€ ± 


Κ 


ΟΐΛίδϊάε ΐετηρεΓΕΐιίΓε 


°€ ± 


Κ 


ϋΕίε 3ηά ίΐηιε οί οΙοδίΐΓβ οί εςαίρΓηεηΐ'δ 
(Ιοοτδ αηά οΙΕογ ορεηϊη§8 . 


ϊ! ΒβΙβίβ ;/ ηοΐ αρρΙϊοα&Ιβ. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟϋΕΕ Νο. 6 (οοηΐ'ά) 

ΚεοοΓά οί ιηεαη ϊηδΐάε 3ΐκΙ οιιίδκΐε ΙειηροΓ3ΐιΐΓεδ οί Εοάγ 3 ικ1/ογ 
ειίΓνβ δ1ιο\νϊη§ ν3Π3ΐίοη οί Ιΐιεδε ΙεπιρεΓ3ίιΐΓεδ ννΐΐΗ Ιΐηιε 


Τϊιηε 6εΐ\νεεη βε§ΐηηϊη§ οί ΙεδΙ 3ηά 3ΐί3ΪηιηοηΙ οί ρΓεδοπβεά 
ιη63η ϊηδϊάε ΙειηρεΓ3ΐυΓε οί βοάγ. 

\νΐιεΓε 3ρρ1ϊθ3β1ε, ιηβαη Ηε3ΐίη§ ουίριιί άϋπη§ ίεδί Ιο 
ηΐ3ΐηΐ3ΐη ρΓεδοπβεύ ΙετηρεΓ&ίυΓβ άΐίίεΓεηοε 1/ ΒεΙ\νεεη 
ϊηδίάε αηά οιιΐδΐάε οί Ιχχΐγ. 

Κειη&Γΐίδ:. 


Αοοοκϋη§ Ιο ιΚε 3 &ονε Ιεδΐ τεβιιΐΐδ, Οιε εςυϊριηεηΐ πΐ3γ 1>ε τεοο§ηίζε<3 Εγ ιηε&ηδ οί 3 εεηίίίεαίε ϊη 
3 .εεοπί&ηοε ννϊΐίι ΑΤΡ 3 ηηεχ 1, 3ρρεη(1ΐχ 3, ν3ΐϊ<1 ίοΓ 3 ρεπού οί ηοΐ πιοΓβ Ιίΐ3η δΐχ γοΕΓδ, \νίΐΚ ΐΗε 
«1ΐδΙϊη§υΐδ1ιΐη§ πιεΛ . 

Ηοννενετ, Ιίιϊδ Γβροιΐ δΤιβ.11 βε ναΐΐά 38 3 οεΓΐϊίϊθ3ΐε οί ΐγρε 3ρρΓον3ΐ \νϊ11ηίη ΐΗε πιε3ηΐη§ οί ΑΤΡ 
3ηηεχ 1, αρρεηύϊχ 1, ρ3Γ3§Γ3ρΙι 2 (3), οηΐγ ίοΓ 3 ρεπού οί ηοΐ πιοτε ΐΗαη δΐχ γε3Γδ, Ιΐΐ3ΐ ϊδ ιιηΐϊΐ 


ϋοηε 31: 
οη:. 


Τεδίΐη§ ΟίΤιοεΓ 


1! Ιηετβαεβά ί>γ 35% /οτ ηβ\ν βηιιίρηιβηί. 
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ΜΟϋΕΕ Νο. 7 


δεεΐϊοη 3 


Εχρειΐ ίϊείά εϊιεεϊί οί Λε είϊϊεϊεηεγ οί εοο1ΐη§ αρρίϊαηεεδ οί Γείπ§εΓΕΐεά εςιιϊριηεηί ΐη δβτνϊεε ϊη 
αεεοΓάαηεε \νϊίΙι ΑΤΡ αηηεχ 1, Ερρεηάϊχ 2, ρ 3 τ&§Γ&ρΙι 49 (ε) 


ΤΗβ είιεοΐί \νΕδ εοηάυοίειΐ οη ΐΗε βΕδϊδ οί τεροΓΐ Νο. (Ι&Ιεά 

18506(1 βγ ΕρρΓονεά165ΐίη§ δίΕΐϊοη/εχρειΐ (πΕτηε, ΕάάΓεδδ). 


(ϋοο1ϊη§ ΕρρΙΪΕηεε: 

ΟβδΟΓίρΐΐοη. 

Μ&ηιιίΕοΙιΐΓβΓ. 

Τγρε, δεπΕί ηυπΛεΓ . 

Υοεγ οί πίΕηαίΕεΙυΓε. 

ΝεΙιιγο οί Γείτϊ§6ΓΕηΙ. 

ΝοπηπεΙ ΓείΓΪ§εΓΕηΙ ίϊ11ϊη§ εΕρΕείΐγ 

δρεεϊίϊεςΐ βγ ηΐΕηυίΕεΙηΓεΓ . 

ΑοΛιεΙ ίϊ11ϊη§ οί Γείπ§εΓΕηΐ υδε<1 ίοΓ ΐβδΐ. 

Ρϊ11ΐη§ «Ιενΐεε (άεδοπρΐϊοη, \νΙΐ6Γε δίΙιίΕίεά). 

Ιηδίάε νεηΐϊΐΕΐϊοη ΕρρΙΪΕηεεδ: 

ϋβδεπρΐϊοη (ηαπιβεΓ οί ΕρρΙΪΕηεεδ, βίε.).. 

ΡοννεΓ οί εΐεεΐπε ίΕΠδ. 

Οβίϊνειγ ΓΕίε. 

ϋϊπιεηδϊοηδ οί είιιεΐδ: ΟΓΟδδ-δεεΐϊοη. ιη 2 , 1εη§ΐΗ.. 

(ϋοηίΐϊΐϊοη οί εοο!ϊη§ ΕρρΙΪΕηεε Εηά νβηΐϊΐΕΐϊοη ΕρρΙΪΕηεεδ 




,.\ν 

ιη 3 /1ι 

,...ιη 


Ιηδϊάε ΐεπιρεΓΕΐαΓε ΕΐΐΕΪηβίΙ . ος> 

Αί επ οηΐδκΐε ΐεπιρεΓΕΐαΓε οί . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟϋΕί, Νο. 7 (εοηΐ'ά) 

Ιηβίάε ΙβιηρβΓίΐΙαΓε οί 15ε εςυίρπιεηΐ βείοΓε ίΗε τείπ§εΓ£ΐΐίη§ ηρρίϊ&ηεε Ϊ8 δί&Γίεά.°0 

Το&Ι ηιηηΐη§ Ιϊιηε οί ΐΗε ΓείτΪ£εΓ&ΐϊη§ υηΐί. 1ι 

Τϊπιε βείννεεη βε§ίηηΐη§ οί ίεδΐ ιηά αϋΐΗΐηιηεηΙ οί ρτεδοπβεά 

πιεαπ ίηδΐάε ΙεπιρεΓΕίιίΓε οί 5οάγ... 1χ 


Οιεείε οη ορεΓ&Ιίοη οί ΐΗεπηοδΙ&Ι. 

Ρογ Γείτΐ§βΓ&Ιεά εςιιΐριηεηΐ \νϊΐ1ι εαΐεείΐε ρίπίεδ: 


Ρεποά οί ορεΓ&Ιϊοη οί Λε εοοϋη§ αρρίϊαηεε ίοΓ ίτεεζίη§ 

οί ΙΗε ειιίεείίε δοΐιιΐϊοη . Η 

Ρεποά άιιπη£ %νΗϊε1ι ίηδίάε αΐτ ΙεπιρεΓΕίϋυΓε ΐδ ηι&ίηΐ£ΐΐηε<ί 

αήεΓ ΙΗε αρρίΐαηεε ϊδ δλνϊΐε5ε<1 οίί. Η 


Κεηι&Γΐίδ: 


ΑεεοΓάΐη§ Ιο ίΗε &βονε ΙεδΙ τεδυΐΐδ, ΐΗε εςιιΐρπιεηΐ: πΐ3.γ 1>ε Γεεο§ηϊζεά 5γ ιηεαηδ οί ά οεΛΐβεαΙε ϊη 
αεεοΓά&ηεε \νίΐΗ ΑΤΡ αηηεχ 1, αρρεηάϊχ 3, νηΐϊά ίοΓ ά ρεποά οί ηοΐ ηιοΓε Ι5&η Ιΐηεε γεΗΓδ, \νϊΐ5 
15ε <ϋδ1ίη§ιπ8ΐιίη§ ηΐΕΐΓΐί . 


ϋοηε 31: 


οη: 


ΤεδΙΐη§ ΟίΤιεεΓ 
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ΜΟΟΕΕ Νο. 8 


δεοΐϊοη 3 

ΕχρεΛ Γιείιΐ οΕεοΙί οί ίΕε είίϊοίεηογ οί εοοϋη§ Ερρίϊβηεεδ οί πιεοΗΗηΐοΕίΙγ Γείπ§εΓ3ΐε<1 εςιιϊρπιεηΐ 
ϊη δεΓνΐοε ΐη 3εοοκΐ3ηεε \νϊΐΕ ΑΤΡ &ηηεχ 1, αρρεηίϊχ 2, ρ3Γ3§Γ3ρΕ 49 (Ε) 


ΤΕε οΕεεΙί \ν 38 εοηάαοΐεά οη ΙΕε Ε3δίδ οί τεροΓί Νο.«ΜεΕ 

ΐδδαεά Εγ &ρρΓονε(1 Ιε8ΐϊη§ δΐ&ΐϊοη/εχρειΐ (πΕίηε, ηάάΓεδδ). 


ΜεεΕ&ηϊε&Ι Γείπ§εΓ3ΐΐη§ Ερρίΐαηεεδ: 

Μ&ηιιί&οΐιίΓεΓ . 

Τγρε, δεπηΐ ηιπηΕεΓ. 

ΥεΗΓ οί πίΕηυίΕΟΐυΓε . 

ϋεδοπρίΐοη. 

ΕΗεείΐνε Γείπ§εΓ3ΐϊη§ οΕρ&εΐΙγ δρεοϊίΐε<1 Εγ ιη&ηιιίΕΟίνίΓεΓ ίοΓ &η οιιΐδϊΰε ίειηρεΓΕίυΓε οί 
+30 °0 Είκΐ 3η ΐηδκΐε ΙεπιρεκιΙϋΓθ οί 


0 °0 .\ν 

- 10 °0 .IV 

- 20 °€ . 


ΝηίϋΓε οί Γείτϊ§εΓ3ηΙ 3η«1 ίΐΙΗη^ ο3ρ3θΐίγ. 1ί§ 

Ιηδϊϋε νεηΐϊΐΕΐϊοη 3ρρ1Ϊ3ηεεδ: 

ϋεδεπρίϊοη (ηηπιΕεΓ οί Ερρίώηοεβ, είε.). 

ΡοννεΓ οί εΙεείΓΪο ίηηδ.IV 

ϋεΙϊνεΓγ τηΐε .ιη 3 /Ε 

ϋΐηιεηδΐοηδ οί άικΛδ: ΟΓΟδδ-δεείΐοη .ηι\1εη§ίΕ .πι 

Οοηάίΐίοη οί πιεοΕ3ΐιΐθ3ΐ Γείπ§εΓ3ΐίη§ 3ρρ1Ϊ3ηεε 3ηά ίηδίάε νεηίϊΐαΐίοη Ερρίϊηηοεδ . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟϋΕΕ Νο. 8 (εοηί'ύ) 

Ιηβΐύε ίβιηρβΓ3ΐυΓβ ΒΐΙ&ΐηεύ . °0 

Αΐ αη ουίβϊύε ΙβπιρεΓαΙυΓβ οί. 0 ^ 

&ηά Λνϊΐΐι α ΓεΙ&Ιϊνε ηιηηϊη§ Ιίπιε οί . % 

Κιιηηΐη§ Ιΐιηε . Η 

ΟΗβοΙί οη ορβΓ&Ιϊοη οί ΐΗεπηοδί&Ι. 

Κευιαιΐοϊ: . 


Αοοοπ1ΐη§ Ιο ΐΗε &Εονε ΙεδΙ Γεδίιΐΐδ, Ιΐιε βφΐΐριηεηΐ ιηαγ βε Γεεο§ηϊζεύ βγ ιηεαηδ οί α εεΛϊίϊεαΙε ΐη 
ΕκχοΓά^ηοε \νϊ11ι ΑΤΡ &ηηεχ 1, αρρεηύΐχ 3 ν&Ηύ ίοΓ ά ρεπού οί ηοί ιηοΓε ΐΗ&η ΙΙίΓεε γε&Γ8, \νΐΐ)ι ΐΗε 
<1Ϊ8ΐΐη§υΪ8ΐιϊη§ γπ&γΚ . 


ϋοηε &1: 


οη: 


Τε5ΐϊη§ ΟίίΐοεΓ 
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ΜΟϋΕΕ Νο. 9 


δεεΐϊοη 3 

Εχρειΐ Γιείά εΐιεείς οί ύιε είίϊεϊεηεγ οί Ηε3ίΐη§ 3ρρ1Ϊ3ηεεδ οί ΗεαΙεά εφήρηχεπί ϊη δεΓνίεε ϊη 
ΗοεοΓά^ηεε ννίΐΗ ΑΤΡ αηηεχ 1, &ρρεη<ϋχ 2, ρ3Γ3§Γ3ρΚ 49 (ο) 


ΤΗε εΗεεΙί νν&5 εοηώαεΙε4 οη ΐΗε ί>38Ϊ8 οί ΓβροΓί Νο. ά&Χεά 

ΐδβυεεί Βγ αρρΓονεά 1βδΐΐη§ 5ΐ3ΐίοη/εχρει1 (πειπο, 3άάΓε88). 


Μοάε οί Εβ3ΐϊη§: 

Οεδεπρίϊοη. 

ΜΗηυίαείυΓβΓ. 

Τγρε, δεή&Ι ηιπηβεΓ. 

Υθ3Γ οί π\3ηοί&εΙϋΓε. 

λΥΙιεΓε δϊϋυ&ίεά. 

ΟνεΓ&11 &Γε& οί ΕεβΙ εχε1ι&η§ε βιΐΓίαεβδ.ϊη 2 

Είίεεΐϊνε ρον/ετ Γ3ΐίη§ 38 δρεεϊΠεό Βγ πΐ3ηιιί3εΐιΐΓεΓ. 1ί\ν 


Ιηβκΐε νεηΙϊΐ3ΐϊοη 3ρρ1Ϊ3ηεε8: 

Οεδεπρίϊοη (ηυπιΒεΓ οί ηρρίώηεεδ, είε.). 

ΡοννεΓ οί εΐεείπε ί3ηβ.^ 

ϋεΐίνειγ Γ3ίε..ιη 3 /Η 


ϋϊιηεηδϊοηδ οί άνιεΐδ: ειοδΒ-δεείϊοη. ϊη 1 ,1εη§ίΒ. γπ 

Οοικϋίΐοη οί Κεαΐίη§ 3ρρ1Ϊ3ηεε 3ηά ϊηδϊάε νεηΙϊΐΒίΐοη βρρίίαηεεδ . 


Ιηβΐάε ΐεηηρ6Γ3ΐαΓε ΆΐΐΆΪη&ά 


Ό 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΜΟΟΕΕ Νο. 9 (εοηί'ά) 

Αί 3Π ΟΙΐΙδϊίΙβ Ιβΐηρ6Γ3ΐυΓ6 οί. 

3ηά λνϊΐΗ 3 Γβίαΐΐνβ παηηίη§ Ιϊηιβ οί . % 

Κιιηηϊη§ Ιϊηιβ. Ε 

(ΓΗεεΙί οη ορβΓΗΐϊοη οί ΐΗβπηο8ΐ3ΐ . 

ΚβιηαΓίίδ: . 


Α<χοκ1ϊη§ Ιο ΐΕβ 3.1)0νβ Ιεβί Γβδίχΐίδ, ΐΕε βςυϊρηιεηΐ πΐ3γ Εβ Γβοο§ηίζβά πνεαηκ οί 3 οβ«ϊίϊθ3ίβ ϊη 
3ββθΓ(ί3ηββ λνίίϊι ΑΤΡ 3ηηβχ 1, Ερρεηάϊχ 3, ν3ΐκ! ίοΓ 3 ρβποιΐ οί ηοί πιοΓβ ΐΗαη ΐΗτεε γβ3Γ8, ννϊΐΗ 
ώε £ϋ8ΐϊη§ϋϊδ1ιϊη§ ηΐ3Γΐί . 


ϋοηβ 3ί: 


οη: 


ΤβδΙϊη§ ΟίΠεεΓ 
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ΜΟϋΕΕ Νο. 10 


ΤΕδΤ ΡΕΡΟΚΤ 

ρΓβρ&Γβά ίη οοηίοπηΐΐγ \νίί1ι Λ© ριτονίδίοηδ οί Λε Α§ΓεειηεηΙ οη ίΚε ΙηΐβΓη&ΙΐοηαΙ 
(Ζ&Γπ&£ε οί ΡεπδΜΒΙε ΡοοάδΙυίίδ 3.η<1 οη ίΚε δρεεώΐ Εςυίρηιεηί ίο ϊ»β ϋδεά ίοΓ δΐιοΗ 
0&ΓΓΐ£ΐ§ε (ΑΤΡ) 


Τεδί ΚεροιΊ Νο. 

ϋείεπηίη&ΐίοη οί ίΚε είίεείϊνε Γείπ§εΓ£ΐίϊη§ εαρΕείίγ οί ε Γείπ^εΓΕίΐοη αηϊί ίη ΕεεοπίΕηεε \νϊΐΗ 
ρΕΓ&§ΓΕρ1ΐδ 51 ίο 59 οί ΑΤΡ Εηηεχ 1, Ερρεηάίχ 2 


Αρρίονεά ίεδίίη§ δίΕίίοη 

Ν&πιε:. 

Αάάτεδδ: . 

Κείπ§εΓΕίίοη ηηΐί ρΓεδεηίεά Εγ: 


(ε) Τεείιηϊε&ΐ δρεεϊίίεαίΐοηδ οί ΐΚε ηηΐί 

ϋΕίε οί ΐϊΐΕηυί&εΐΟΓε:.Μα^ε: 

Τγρε: δεπΕί Νο:. 

0Είε§θΓγ 1/ 

δείί-εοηίαίηεά/ηοΐ δεΙί-εοηίΕΪηεά 
Κ,επιονΕΜε/ηοΙ ΓειηονΕ&Ιε 
δίη§ 1 ε υηϊί/ΗδδεπιΜεά εοηιροηεηΐδ 

Οεδεπρίϊοη: 


ΟοπιρΓεδδΟΓ - Μ&ΐίε: . Τγρε: . 

ΝηπΛει· οί εγΙϊηάεΓδ: . ΟιΛϊε ε&ρ&εΐίγ: 


ΝοπήηΕΐ δρεεά οί Γοίαίίοη: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Μεΐΐιοάδ οί ύπνε 1/: εΐεεΐπε ιηοίοΓ, δερείΓαΐε ϊηίεπι&Ι εοπώηΐδΐΐοη εη§ΐηε, νεΗϊεΙε εη§ΐηε, νεΗΐοΙε 
πιοΐϊοη 

ΟοιηρΓ688θΓ άπνε πιοΙογ: (δεε ίοοίηοΐεβ 1 &ηά 2) 

ΕΙεείπε&Ι: Μδ^ε:. Τγρε:. 

Ρολνεπ.1ί\ν ιΐ.Γριη δαρρίγ νο1ί&§ε. V 

διιρρίγ ίΓεςιιεηεγ.Ηζ 

Ιηΐεηιαΐ οοηηβυδίίοη εη§ϊηε: 

Μαΐεε: . Τγρε:. 

ΝιιιηβεΓ οί εγΙΐηάεΓδ: . Οιβΐε εαρ&εϊίγ: . 

Ρο\νεΓ:.1ί>ν 3.1.Γριη Ριιεί: . 

ΗγιΐΓ&ιιΙΐε ηοΐοπ 

Μ&ΐκ:. Τγρε: . 

Μείΐιοά οί άπνε: . 

ΑΙίεΓη&ΙοΓ: 

ΜαΚε: . Τγρε: . 

δρεεά οί Γοί&ΐίοη: (ηοιηϊη&Ι βρεεά §ϊνεη βγ ΐΗε ΓΠΕίηυίαεΙιίΓεΓ: 

( 

( . 

( 

(πιίηΐπιυηι δρεεά: 

Κείπ§8Γ£ΐηί ίΐηΐά:. 


φΓΠ 

φΠΙ 
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Ηε&ί βχοΙΐ£ΐη§6Γδ 

ΟοηάεηδεΓ 

Εν&ροΓαΙοΓ 

Μ&Κε-ίγρε 



ΝιιπιΒεΓ οί ίιιβεδ 



Ρ&η ρίΐεΐι (πιιη)2/ 



Τυβε: ηαΙαΓε αη<1 άΐίΐιηεΙεΓ (πμπ)2/ 



ΕχοΒαη§ε βιΐΓί&εε άτοά (χη)2/ 



Ργοιϊ&Ι άτοά (πι 2 ) 



Ρ 

Α 

Ν 

δ 

ΝαηιΒεΓ 



ΝυτηΒβΓ οί Μβάεδ ρεΓ &η 



ϋΪΒΐηεΐεΓ (ιηπι) 



Νοπιίηαΐ ροννεΓ (Φί)2β! 



Τοΐ3ΐ ηοηιΐηΗΐ ουίριιΐ αί 3 ρΓΟδδΐίΓε 
οί.Ρ& (τηΙΥϊ)2Ι 



ΜείΒοά οί <Μνε 




Εχρ&ηδϊοη ν&ΐνε: Μαΐίε: . 

Αφιΐδί&ΒΙε: \! 

Οε&θ8ίΐη§ εΐενίεε: . 

ΑυΙοΓη&ΐίο άενϊεε: .. 


Μοάεΐ: . 

Νοί Εκΐϊυδί&βίε: II 






































(Μ63Π Ιβιηρ6Γ3ΐυΓ6 οί' ώε 3ΪΓ Ιο ώε ίη1βΐ(8) οί Λε Γείτί§εΓ3ίίοη υηίί 
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0») Τεδί ΐΏ6ίΗο8 αικί ι-εκαΐίκ : 

Τβδί πιείΗοά IV: Ηε&Ι βαίωιεε ιη6ΐ:Ηο<1/εηΐΗ3ΐργ άίίίεΓεηοε πιεΐΗού 

Ιη 3. εαΙοπηιεΙεΓ βοχ οί ηεαη βιΐΓίαεε πχεα = . 2 

Γηε&δΐίΓεά ν&ΐυε οί ΐΗε υ-εοείΒεϊεηί οί & βοχ ίΐίΐεά λνϊίΗ α ΓείπβεΓ&Ιϊοη αηΐΐ:: . . . . \ν/ 
βΧ & ηαε&η \ν&11 ΐειηρεΓαΙυΓε οί.°0. 

Ιη βη ϊίεπι οί ίπιηδροΓΐ εςυΐριηεηΐ: 

Γηε&δΐίΓεό ναΐυε οί ΐΗε ϋ-εοείβεϊεηΐ οί &η ΐίειη οί ίκιηδροΛ εφίϊριηεηΐ ίιΙΙεά ννϊΐΗ α 
Γείτϊ§εΓ&Ιϊοη υηϊΐ:. \Υ7 °(ϋ, ά ιηεαη ννο.11 ίεπιρεΓ&ΙϋΓε οί .° Ο. 

ΜεΐΗοά ειηρίογεβ ίοΓ Λε εοΓΓεεΙϊοη οί ΐΚε υ-εοείίιεϊεηί οί Λε βοάγ &δ α ΛιηεΙίοη οί ΐΗε πιε&η ν/&\1 
ΙεηιρεΓβΙϋΓε οί ΐΐιε 8ο<1γ: . 


Μ&χϊπιιιιη επΌΓδ οί άείεπηϊη 3 ΐϊοη οί: 

υ-εοείίιεΐεηΐ οί ίΐιε βοάγ . 

Γε&ϊ§εΓ&Ιΐη§ εαρ^αίγ οί Ιΐιε υηϊί . 

(ε) (ϋΗεεΙίδ 

ΤειηρεηιΙϋΓε Γε§υ1αΙθΓ: δεί1ΐη§.ϋϊίίεΓεηΙώΙ 

Ρυηοίίοηϊη§ οί Ιΐιε <1είΓ0δΙϊη§ άενίεε II: δδ,ΐίδίειεΙοΓγ/υηδ&Ιΐδί&εΐοΓγ 


Αϊγ ί1ο\ν νοίηιηε 1ε&νΐη§ ΐΐιε εν&ροΓ3ΐοπ ναΐιιε ιηε&δΐίΓείΙ . 

αΐ & ρΓεδδΐίΓε οί. ρ α 


Εχΐδίεηεε οί & πιεαηδ οί δΐιρρ1γϊη§ ΙιεηΙ Ιο Λε εναροΓ&ίοΓ ίοΓ δε«ίη§ ΐΗε ώεπηοδί&ί βείννεεη 
0 &η8 12 °€ 1/: γεδ/ηο 


















19482 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ϋοηβ &1: . . 

Οη: . Τεδίΐηβ ΟίΓιοει 


1] ΰβίβίε λνΗβτβ αρρΙίεαΜβ. 

2 / ναΐηβ ϊηάϊεαίβά 1>γ ίΗβ ΐΐΐαηα/ααίιΐΓβΓ. 

3/ ν/ΗβΓβ αρρΙΐεαΜβ. 

4/ ΕηΐΗαΙρΗγ ώββτβηεβ ηιβίΗοά οηΐγ. 
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Αηηεχ 1. Αρρεηάϊχ 3 


Α. Μοάεΐ ίοιτη οί οειΐϊίίο&ΐε οί εοηιρΗ&ηεε οί ΐΗε εααϊριηεηΐ:· 3.5 ΡΓεδεπΕεά ΐη &ηηεχ 1. 
ΒΡρείκϋΧ 1. ρμ&ζγ&ρΕ 4 

ΡΟΚ.Μ ΟΡ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ ΡΟΚ ΙΝδΌΕΑΤΕϋ, ΚΕΡΒΙΟΕΚΑΤΕϋ, ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΕΕΥ 
ΚΕΡΚΙΟΕΒΑΤΕϋ ΟΚ. ΗΕΑΤΕϋ ΕΟΙΙΙΡΜΕΝΤ ΙΙδΕϋ ΡΟΚ ΤΗΕ ΙΝΤΕΚΝΑΤΙΟΝΑΕ 
ΟΑΚΒΙΑΟΕ ΟΡ ΡΕΚΙδΗΑΒΕΕ ΡΟΟϋδΤυΡΡδ ΒΥ ΕΑΝϋ 



ΕΟυίΡΜΕΝΤ 

ΙΝδυΕΑΤΕϋ 

ΚΕΡΚΙΟΕΕΑΤΕ 

ϋ 

ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΕ 

ΕΥ 

ΚΕΡΚΙΟΕΚΑΤΕ 

Ό 

^ΕΑΤΕ 

ΜυΕΤΙ- 

ΤΕΜΡΕΚΑΤυΚΕ- 

ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΊ 

ΓΕ 2/ 


5/ 


ϊδβιιεά ρ\ΐΓ5ΐΐ3.ηΙ Ιο ΐΕε Α§Γεειηεηί οη ΐΕε Ιηΐεπι&ίΐοιωΐ 03ΓΓί3§ε οί ΡεπδΕ&βΙε 
Ροοάδίιιίίδ αικί οπ ΐΗε δρεεϊαΐ ΕψιΐριηεηΙ ΐο Εε υ»εά ίοΓ δϋεΕ 0&ΓΠ&§ε (ΑΤΡ) 


1. Ιδδαΐη§ ΜΐίΕοπΙγ . 

2. Εριιϊριηεηί 3/ . 

3. ΜεηίΐΠε&ϋοη ηιιιηΕεΓ.&11οίΙεά Εγ. 

4. 0\νηεΓ ογ οροΓαΙεά Εγ. 

5. διιΕπιϊίΙείΙ Εγ. 

6. Ιδ αρρΓονεά αδ 4/ . 

6.Ε ννΐίΕ οηε ογ πιογο ΐΕεππαΙ 3ρρ1ϊ&ηεεδ \νΕίεΕ (ϊδ) (Με): 

6.1.1. ίηάερεηάεηί; ) 

6.1.2. ηοί πκίερεηάεηί; ) 

6.1.3. τεηιον&ΕΙε; ) 5/ 

6.1.4. ηοί τειηον&ΕΙε. ) 

ϋ ΌΐχίΐηξίιΐχΗΐηξ εΐβη ο/ίΗβ εοιιηίΓγ, αχ ιιχβά ϊη ΐηίβΓηαίΐοηαΙ Γοαά ΐΓα/ββ. 

2/ ΊΗε ΗΙαηΗ εβΓίΐβεαίβ χΗαΙΙ ί>ε ρήηίβά ΐη ΐΗβ Ιαη^ηα^β ο/ ίΗβ ίχχιιΐηβ εοιιηΐιγ αηά ΐη 
Εη%Ιΐ$Η, ΡτβηεΗ ογ Κιιχχΐαη; ΙΗβ ναήοιιχ ϊίετηχ χΗαΙΙ ί>β ηηηώβτβά αχ ΐη ίΗβ αΗονβ ηιοάβΐ. 

3/ 5ίαΙβ ίγρε (ννα^οη, Ιοηγ, ίΓαΐΙβΓ, χβηύ-ίΓαΐΙβΓ, εοηίαίηβΓ, βίο.); ΐη ίΗβ εα$β ο/ ΙαηΗ 
β^αφιηεηί /ογ ίΗβ βατήα^β ο/ Ιΐειιάά /οοάεΐα/βχ, αάά ίΗβ \νοτά "Ιαηί 

4/ Εηίβτ Ηβτβ οηβ ογ τηοΓβ ο/ ίΗβ άβχεήρίΐοηχ Ιΐχίεά ΐη αρρβηάΐχ 4 ο/ ίΗΐχ αηηβχ, 
Ιο^βίΗβΓ \νΐίΗ ίΗβ οοΓΓβφοηάΐηξ άίχίΐη%ΗίχΗΐη£ τηαΓίί ογ Γηατί,χ. 

5/ 5ίήΗβ οηί \νΗαί άοεχ ηοί αρρίγ. 

6/ ΊΗβ ηαηώβΓ (β%ΐίΓε$, ΙείίεΓΧ, βίε.) ΐηάΐβαίΐη& ίΗβ αηίΗοήίγ ΐ5$ιιΐη% ίΗβ βεΓίΐβοαίβ αηά 
ίΗβ αρρτοναΐ Γβ/βΓβηββ. 

7/ ΤΗε ίεαίρΓοεβάιΐΓβ ί,ν ηοί γβί άβίβηηΐηβά \νΐίΗΐη ίΗβ ΑΤΡ α^τεεηιεηί. 

ΜηΙίΐ-ίβηψβΓαίΗΓβ βηαΐρηιεηί ΐχ αη ΐηχιιίαΐεά εφύρηιβηί \νΐιΙι ηνο ογ ηνοΓβ εοηφαιΐηιβηίχ 
/ογ άΐββΓβηϊ ΐβηιρβΓαίιίΓεχ ΐη εαεΗ εοτηραΠιηβηί. 
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7. Βϋδΐδ οί ίδδυε οί εεΓίΐίϊεΕίε 

7.1. ΤΗίδ εεΓίΐίϊεΕίε ϊδ ϊδδυεό οη ίΗε ΗΕδΐδ οί: 

7.1.1. ίεδίδ οί ίΗε εψιΐριηεηΐ; ) 

7.1.2. εοηίοπηίΐγ \νϊΐΗ ε τείεΓεηεε ΐίεηι οί εςυΐριηεηΐ; ) 

7.1.3. ε ρεποάΐε ΐηδρεείΐοη; ) 1/ 

7.1.4. ΐΓΕηδϊΙίοηαΙ ρΓονϊδϊοηδ. ) 


7.2. Ιί ίΗε εειΐΐβοΕίε ΐδ ίδδίχεά οη ίΗε ΗΕδΐδ οί ε ίεδί ογ 8γ τείεΓεηεε ίο επ ΐίειη οί 
εςιιΐριηεηί οί ίΗε δΕίηε ίγρε \νΗΐεΗ Η&δ Ηεεη ίοδίεά, δρεεΐίγ: 

7.2.1. ίΗε ίεδίΐη§ δίΕίΐοη . 

7.2.2. ίΗε ηαίυΓε οί ίΗε ίεδίδ 2/ . 

7.2.3. ίΐιε ηιιηιΒεΓ(δ) οί ίΗε τεροΓί(δ) . 

7.2.4. ίΗε Κ εοείβεΐεηΐ . 

7.2.5. ΤΙιε είίεείϊνε Γείπ§ 8 ΓΕΐΐη§ ΟΕρΕεΐίγ 3/ εΙ ηπ ουίδκΐε ΙειηρεΓΕίαΓε οί 30°Ο 
Εηά επ ίηδΐάε ΙειηρετΕίιίΓε 


ΝοπιχηΕΐ ΟΕρΕεΐίγ 

ΕνΕρΟΓΕίΟΓ 1^ 

ΕνΕρΟΓΕίΟΓ 2 * 

ΕναροΓΕίοΓ 3 4ί 

. \ν 

. ^ 

.>ν 

.>ν 

.\ν 

. IV 

.\ν 

.\ν 

.>ν 

.\ν 

. ψ 

. 


8. Τΐιϊδ οεΛΐβοΕίε ϊδ νΕίϊά ιιηίΐΐ . 

8.1. ρΓονΐάεά ΙΗεΙ: 

8.1.1. ίΗε ΐηδϋΐΕίεά Ηοάγ (Εηά, \νΗετε ΕρρΙϊεΕΗΙε, ίΗε ΐΗεπηΕΐ ΕρρΙΪΕηεε) ϊδ 
πίΕΪηίΕΐηείΙ ϊη §οο8 εοηχϋίΐοη; 

8.1.2. ηο ηΐΕίεπΕί ΕΐίεΓΕίίοη ΐδ πίΕύε ίο ίΗε ίΗεππΕί ΕρρΙΪΕηεεδ; Εηά 

8.1.3. ΐί ΙΗε ΐΗεπηΕΐ ΕρρΙΪΕηοε ϊδ ΓερίΕεεά, ίί ϊδ ΓερίΕοεά Ηγ επ ΕρρΙΪΕηεε οί εςιίΕΐ ογ 
§ΓεΕίεΓ Γείή§εΓΕίίη§ ε&ρ&εΐίγ. 

9. ϋοηε Εί: . 10. οη: . 

(ΤΗε εοιηρείεηΐ ΕΐιίΗοΓΪίγ) 

1/ 5ίήΚβ οιιί \νΗαί άοε$ ηοί αρρίγ. 

2/ Ρογ βχαηιρίε: ΐηχηίαίϊηξ εαραεϊίγ ογ εβΊάεησγ ο/ ΐΗεπηαΙ αρρίϊαηεβχ. 

3/ ΨΗβΓβ τηβαχΗΓεά ϊη οοη/οπηϋγ \νίίΗ ίΗε ρΓονίήοηχ ο/ αρρεηάϊχ 2, ραταξΓαρΗ 42, ίο 
ίΗΪ5 αηηεχ. 

4/ ΤΗε β$β€ίίνβ αοοίίηβ οαραεϊίγ ο/ εαεΗ βναροΓαίΟΓ άβρβηάα οη ίΗε ηηηιΗβΓ ο/ εναροΓαίοπ 
βχεά αί ίΗε εοηάεηήη% ιιηίί. 
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Β. ΟειίΐίϊεΕΐΐοη ρΐηΐε οΐ εοχηρΙΪΕηεε οί 15ε εοηΐρηιεηΐ:. Εδ ρΓονΐ4ε4 Γογ ΐη Εηηεχ 1. 
ΗΡΡεηάΐχ 1. ΡΕΓΕΕΓΕρΚ 4 

1. Τ5ε ςειΐίβοΕίίοη ρΜε δ5&11 5ε αίΓιχεά Ιο 15ε εςαϊρπιεηΐ ρεππ&ηεηΐΐγ αηεί ΐη ά εΙεΕΓίγ νΐδΐΒΙε 
ρΐΕοε ηφΕοεηί Ιο πηγ οΐίιεΓ αρρΓονΕί ρίπΐε Ϊ85ΐιε<1 ίοΓ οίίκπΕί ρυφοδεδ. ΤΗε ρΐαίε, οοηίοπηΐη§ Ιο 
[Ιιε ιηοάεΐ τερΓοάυοεά Εεΐονν, δΚηΙΙ (3^ε Ιΐιε ίοητι οί ε γοοΙεπ^ρΙεγ, εοιτοδΐοη-ΓβδΐδίΕηΐ επ4 
ίΪΓε-Γε8Ϊ8ΐ3ηί ρΐηΐε ιηεΕ8ΐΐΓΪη§ εΙ ΙεΕεΙ 160 πιτη 5γ 100 Γητη, Τ5ε ίο11ο\νΐη§ ρΕΓίΐεηίΕΓδ ϊΗεΙΙ 5ε 
ΐηάϊοΕίειΙ 1ε§ΐ51γ αηά Ϊη4ε1ΐ51γ οη ίΚε ρΐΕίε ΐη ε! ΙεΕδΙ 15ε Εη§1ΐδ5 ογ ΡγοποΚ ογ ΚιΐδδΐΕη ΐΕη§ϋΕ§ε: 

(ε) 15ε ΡεΟπ ΙεϋεΓδ "ΑΤΡ" Γοΐΐον^εά 5γ ΐ5ε ννοκίδ 'ΆΡΡΚΟνΕϋ ΡΟΚ ΤΚΑΝ8ΡΟΚ.Τ 

ΟΡ ΡΕΚΙ5ΗΑΒΕΕ ΡΟΟΟδΤυΡΡδ", 

(5) " ΑΡΡΚΟνΑΕ Ν11ΜΒΕΚ" ίαΐΐοννεά Βγ Λε άΐ8ίΐη§ιιΐ85ΐη|» δΐ§η (ΐη ΐηΙεπίΕΐΐοηΕΐ γοε<1 

Ιπιίίϊε) οί 15ε δίΕίε ΐη ν/ΒίοΒ ΓΒε ΕρρτονΕί \νΕ8 §ΓΕηίεΰ Εηό 15ε ηοιτιΒεΓ (ίϊ&υτεδ, ΙεΙΙεΓΧ, είε.) οί 15ε 
ΕρρΓονηΙ τείεΓεηεε, 

(ο) "ΕΟυίΡΜΕΝΤ ΝΙΙΜΒΕΚ' 1 ίοΐΐοννεά Βγ 15ε ΐηίϋνΐίΙυΕί ηυιηΒεΓ Εδδΐριε<1 Ιο ίάεηΐίίγ 
ίΗε ρΕήΐευίΕΓ ΐίειη οί ε<μιΐρχηεηΐ (ννΕίεΒ πίΕγ 5ε ίΒε ηΐΕηαίΕΟΐιίΓεΓ' 8 ηιιιηΒεΓ), 

(4) "ΑΤΡ ΜΑΒΚ" ίοΐΐοννεά 5γ ΙΒε 4ΐ8ίΐη§υΐ85ΐη§ γπεγΕ ρΓεδεπ5ε<1 ΐη Εηηεχ 1, 
Ερρεηάΐχ 4, εοΓΓε8ροη£ΐΐη§ Ιο 15ε εΐΕ88 επ<1 ΙΒε οΕΐε^οΓγ οί 15ε εςυϊρΓηεηί, 

(ε) " νΑΕΙϋ υΝΤΙΕ" ίο1Ιο\νε4 5γ ίΒε 4Εΐε (ιηοηΐΚ Εηά γεΕί) \νΗεη ίΒε ΕρρΓονΕί οί ίΒε 
ηηΐί οί εηηΐρτηεηΐ εχρΪΓεδ. Ιί 15ε ΕρρΓοναΙ ΐβ τεηο\νεά ίο11οννΐη§ ε ίεδί ογ ΐηδρεείΐοη, ΙΒε 
δυΒδβςηεηΙ «Με οί εχρΪΓγ πίΕγ 5ε Είΐάεά οη ίΒε δΕίηε Ιΐηε. 

2. Τ5ε ΙεΐΙεΓδ "ΑΤΡ" εικ! ίΗε ΙεΙΙεΓδ οί ΙΒε (1ΐδΐΐη§ϋΐδ1ιΐη§ πιεγΕ δΗουΙά 5ε ΕρρΓοχΐπίΕίεΙγ 
20 ηιιη Βϊ§5. ΟιΒογ ΙεΙΙεΓδ επ4 ίΐ§ιΐΓεδ δΒοαΙΟ ηοί 5ε Ιεδδ ιΒεπ 5 πιτη Βϊ§5. 





ΑΡΡΗΟνΕϋ ΡΟΗ ΤΒΑΝ3ΡΟΒΤ 
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<4--- > ΙβΟίΤϊπι 

* ΤΙιβ ρ3Γΐίουΐ3Γδ ίη δςυβΓβ 1)Γ3θΚβίδ 3 γθ ρϊνβη &γ νν3γ οί θχβπιρίθ 
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Αηηεχ 1. Αρρεηίϋχ 4 

ϋΙδΤΙΝΟυίδΗΙΝΟ ΜΑΚΚδ ΤΟ ΒΕ ΑΡΡΙΧΕϋ ΤΟ δΡΕΟΙΑΕ ΕΟϋΙΡΜΕΝΤ 

Τΐιβ άΪ8ΐΐη§αΪ8Ηϊη§ πι3γΚ 8 ρΓ8δεπΙ>8<1 ϊη Αρρβικϋχ 1, ρ3Γ3§Γ3ρ1ι 5 Ιο ΐΜδ Αηηεχ δίωΐΐ εοηδϊδΐ οί 
οΕρϊί^Ι ίΛΐιη ΙεΐΙεΓδ ϊη ά3Γΐί Μυε οη 3 νΐιϊίε §τουικ1. ΤΗε Ηβϊ§Ηί οί ίΗε ΙβίίβΓβ δΗαΙΙ Βε 311β38ί 100 ιηιη 
ίθΓ ϋΐε θΐ388Ϊίϊθ3ΐίθη Π13Γΐί8 3Π(1 3ί 1ε38ί 50 ΠΜΠ ΪΟΓ ίΗε βΧρΪΓγ <13188. 

ΤΙιε οΐ388ΪΓιο3ΐΐοη 3Πί1 εχρΪΓγ ΙΤ13ΓΡ8 δΚαΙΙ 311©3δΙ Βε 3®χεά εχίεπωΐΐγ οη ΒοΛ βίάεδ ΐη ΰιε 


ηρρεΓ ΟΟΓΠ6Γ5 ηε3Γ ώε &οηΙ. 

ΤΒε αΐ3Γΐςδ βΒαΙΙ Βε 38 ίοΙ1ο\ν3: 

Εαυίριηεηΐ ΡίδΙΐη^υίδΙιΐηΒ 

ΓΠ3γΡ 

Νοπηηΐΐγ ΐηδυΐηίείΐ εφίϊρπιεηΐ ΙΝ 

Ηεπνϊΐγ ΐη8χιΐ3ΐε(1 εςιήριηεηΐ ΙΚ 

01385 Α Γείπ£βΓ3ΐε<1 εςυϊρηιεηί ννϊΐΒ ηοπηαΐ ϊηδίιΐηΐϊοη ΚΝΑ 

ΟΙαδδ Α Γείπ§εΓ3ίε4 εςηΐρηιεηΐ ννΐίΒ Ηεηνγ ϊηδίιΐηΐΐοη ΚΚΑ 

01388 Β ΓείΓΪ§εΓ3ΐεά βψιϊρπιεηΐ \νΐίΒ Ηεηνγ ϊηδηΐ3ΐΐοη ΚΒΒ 

01388 Ο Γείπ§βΓ3ΐεά εςηϊρηίθηΐ \νϊΐΒ Ηεηνγ ϊη8ϋΐ3ΐΐοη ΚΚΟ 

01388 ϋ Γείπ§εΓ3ίε<1 εηιπριηεηί ννϊίΐι ηοπηηΐ ΐηδίιΐηΐίοη ΚΝϋ 

01385 ϋ ΓείΓί§εΓ3ίεά εςνιίρπιεηΐ \νίΐΒ Ηβ3νγ ΐηδίιίαΐίοη ΚΚ.Ρ 

01388 Α ηοεείιαηϊοαίΐγ Γείπ§βΓ3ΐβά εςιιίρπιεηΐ \νϊΐΒ ηοπη3ΐ 

ίηδϋΐηίϊοη ΕΝΑ 

01388 Α ιηεείιηηΐοηΐΐγ Γθίπ§εΓ3ίβ(1 εεριίριηεηΐ \νϊΐΒ Βεηνγ 

ϊηδηΐηΐϊοη ΡΚΑ 

01388 Β ηηεε1ΐ3ηίε3ΐ1γ τείπ§εΓ3ΐεά εφίΐριηεηί ννϊΐΐι ηοπη3ΐ 

ϊηδοίηΐίοη ΕΝΒ \Ι 

01388 Β ιηεο1ΐ3ηΐθ3ΐ1γ Γείπ£,εΓ3ΐε<1 εφίΐριηεηί \νΐΛ Βεηνγ 

ίηδίιίαίΐοη ΡΚΒ 

01388 0 ηιεοΡαηίοβΙΙγ Γείπ£εΓ3ίεά εφίίρηιεηΐ \νίΐΗ ηοπη3ΐ 

ΐηβυΐηΐϊοη ΡΝΟ II 


V 5ββ ίΐαηήϋοηαΐ ρτονΐήοηχ ΐη ραηα$ταρ1η 5 ο/ ΐΗϊ$ αηηβχ. 
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Εαιιϊρηιεηί ΡΐδίϊηΕΉίδΙηηρ 

γπεγΚ 

01388 Ο ιηεε1ΐ3ηίε3ΐ1γ Γ6ίπ§6Γ&Ιβ(1 εφαϊρπιεηΐ \νίΐΗ Ηεπνγ 

ίηβιιΐ&ΐϊοη ΡΚΟ 

01&88 Ρ ιηεεΙίΕηϊο&ΙΙγ Γείπ§εΓ3ΐε<1 εςυΐριηεηΐ \νΐίΗ ηοπηαΐ 

ίηδίιίαΐίοη ΡΝΡ 

01388 Ρ ΓηεεΗίΐηϊεαΙΙγ Γβίπ§βπι1ε(1 εφαϊριηεηί \νϊΐΗ Ιιβ&νγ 

ίηδυΐ&Ιίοη ΡΚΡ 

01388 Ε ηιεεΙίΕηϊοΕίΙγ Γείπ§βΓ&ΐβ(1 εςαΐρηιεηΐ \νί11ι πογπιεΙ 

ΐηδϋΐ&ΐΐοη ΡΝΕ~ 

01388 Ε ΓηεεΗαηΐεΕίΙγ ΓείπββΓ&Ιεά εςυϊρηιεηΐ \νϊίΗ Κεανγ 

ϊηδνιίαΐΐοη ΡΚΕ 

01388 Ρ πιοεΙίΕηϊεΕίΙγ Γβίη§βκιίβ(1 εςυΐρπιεηΐ \νίίΗ ποππεΙ 

ϊηδυΐΕΐϊοη ΡΝΡ 1; 

01338 Ρ ΓηεεΙίΗηϊεΕίΙγ Γβ&ϊξβΓ&Ιεά εςυϊριηεηί \νΐί1ι Ηεανγ 

ίπδΐιίΕΐϊοη ΡΚΡ 

ε 13-88 Α Ηεαίεά εςυίριηεηΐ \νϊίΗ ποππηΙ ίηδίιίΕΐϊοη ΟΝΑ 

01388 Α ΗεΕΐεά εςιιϊρηιεηΐ \νΐ11ι Ηε&νγ ϊηδίιίΕΐϊοη ΟΚΑ 

01388 Β ΗεΕΐειΙ εψιϊριηεηΐ ννίΐΗ ΙχεΕνγ ϊηδίιίΕΐίοη ΟΚΒ 

01388 Ο ιηβο1ΐ3ηϊθ3ΐ1γ Γείπ§εΓ3ΐε(Ι εφαΐρτηεηϊ ννΐίΐι 1ιβ3νγ 

ϊηδυΐ3ΐϊοη ΡΚΟ 


Ιί ίΐιε εςυίρηιεηΐ ϊδ ίϊ«ε<1 \νίΛ 3 ΓειηονΕΜε ογ ηοη ηίηάερεηάεηί ώεπηΕΐ ΕρρΙΪΕηεε εικ! ίί 
δρεεώΐ εοηάΐίΐοπδ εχΪ8ί Γογ ΐΐιε ιικε οί Λε ΰιεπηΕΐ ΕρρΙΪΕηεε, ίΐιε <ϋδΙϊη§ιιΪ8ΐιΐη§ ηΐΕΓίς ογ πι3γ1γ8 
βΙιεΙΙ Ρε βυρρίειηεηίεά Ργ ώε ΙεΐΙεΓ X ϊη ίΐιε ϊο11ο\νϊη§ εΕδεβ. 

1. ΡΟΚ ΚΕΡΚΙΟΕΚΑΤΕϋ ΕΟυίΡΜΕΝΤ: 

\νΐιεΓε ΰιε ειιίεείΐε ρΐΕΐεδ ΙΐΕνε Ιο Ρε ρΐΕεεά ϊη ΕηοώεΓ εΙίΕΐηβεΓ ί'οΓ ίτεεζΐη§. 

2. ΡΟΚ ΜΕΟΗΑΝΙΟΑΕΕΥ ΚΕΡΚΙΟΕΚΑΤΕϋ ΕΟυίΡΜΕΝΤ 

2.1 λΥΙιεΓε Λε εοπιρΓεδδΟΓ ΐδ ροννεΓεά βγ ίΗε νεΜεΙε εη§ίηε, 

2.2 λΥΙιεΓε Ιΐιε Γείπ§εΓΕΐΐοη υηϊί ϊΐδείί' ογ ε ρΕΓΐ ϊβ τεπιονΕΡΙε, ννΜεΙι \νου1ά ρΓενεηί ϊίδ 
Λιηεΐϊοηΐη§. 


1/ 5ββ ΐΓαηείύοηαΙ ρΓονίςΐοηε ϊη ρανα^ταρΗ 5 ο/ίΗϊχ αηηεχ. 
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Ήιβ άπΐε (τηοηΰι, γε3Γ) εηΐεΓεά υηάεΓ βεείΐοη Α, ΐίειη 8 ϊη ιρρεικϋχ 3 οί Λϊ® 3 ηηεχ 38 Λε ώίβ 
οί εχρΪΓγ οί Λε ςειΐϊίϊθ3ίε Ϊ88\ιεά ΐη τεκρεεί οί ΰιε εςυίρηιεηΐ &Η&11βε ^αοίεά ιιηάεΓ ΰιε 
(1Ϊ3ΐίη§ιιϊ&1ιΐη§ πΐ3Γ^ ογ ιτιαΛδ 3 ίθΓε 83 κ 1 . 


Μοάεΐ: 


ΚΝΑ 

5 -1974 


5 

1974 


ιηοηϋΐι (Μαγ) ) οί εχρίΓγ οί ΐΗε 
γβ&Γ ) οειΐϊβς3ίε 
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Αηηεχ 2 


δΕΕΕΓΓΙΟΝ ΟΡ ΕΟΙΠΡΜΕΝΤ ΑΝΩ ΤΕΜΡΕΚΑΤυΚΕ (ΖΟΝϋΙΤΙΟΝδ ΤΟ ΒΕ ΟΒδΕΚνΕϋ 
ΡΟΚ ΤΗΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΡ ΟυίΟΚ (ϋΕΕΡ)-ΡΚΟΖΕΝ ΑΝϋ ΡΡΟΖΕΝ ΡΟΟϋδΤυΡΡδ 

1. Ρογ ίΗε επίπαγε οί ίΗε ίο11ο\νίη§ ςιιϊοΐί (άεερ)-ίΓθζεη αη<1 ίκ>ζεη ίοοάδίυίίδ, ίΗε ΐΓΕΠδροή 
εςυϊρηιεηΐ Ηηβ Ιο Ηε δείεοίεά βηά ιΐδεά ϊη βιιοΐι ά νναγ ΐΗηί 4ηπη§ ε&Γπ&§ε ίΗε Ηΐ§Ηεδί ίειηρεΓαΙϋΓε 
οί ΙΗε ίοοάδίυίίδ αί &ηγ ροϊηί οί ΙΗε Ιοαά άοεδ ηοί εχεεεά ίΗε ίηάίεΕίΙεά ίειηρεΓαΙιίΓε. 

Βγ ΐΗαί ιηεαηδ ίΗε εςυΐρπιεηΐ ιΐδεά ίοΓ ίΗε ίπιηδροΓΐ οί ςιιΐεΙί-ίΓοζεη ίοοάδΐιιίίδ οίΗεΓ ίΗαη 
Γ&ίίνν&γ εςυΐριηεηΐ δΗαΙΙ Ηε Γιίίεά \νϊίΗ ίΗε άενϊεε Γείεπ-εά Ιο ΐη Αρρεη<1ΐχ 1 ίο ΐΗΐβ Αηηεχ. Ιί 
Ηο\νενεΓ οηε δΗουΙά ρΓοεεεά ίο ίΗε νεΓΪίίεαίΐοη οί ίΗε ΙειηρεΓαΙϋΓε οί ίΗε ίοοόδΐυίί, ίΗϊδ δΗαΙΙ Ηε 
άοηε αεεοΓ<3ΐη§ ίο ίΗε ρΓοεεάιίΓε Ιαΐά άσννη ϊη Αρρεηάΐχ 2 ίο ίΗϊδ Αηηεχ. 

2. Αεεοκίϊηξίγ, ίΗε ΙειηρεΓαΙαΓε οί ίΗε ίοοάδΐυίίδ 3ί αηγ ροϊηί ϊη ίΗε Ιοαά ιηιΐδΐ Ηε αί ογ Ηε1ο\ν 
ίΗε ϊηάΐεαίεά ναΐιιε οη 1οα<ϋη§, 4ιιπη§ ε&Γπα§ε αηά οη υη1ο&<ϋη§. 

3. \¥ΗεΓε ϊί ϊδ ηεεεδδ&Γγ ίο ορεη ίΗε εφίϊριηβηΐ, ε.§. ίο εαιτγ ουί ϊηδρεείϊοηδ, ϊί ϊδ εδδεηίϊαΐ ίο 
εηδίίΓε ΙΗεΙ ίΗε ίοοάδΐυίίδ ατε ηοί εχροδεά ίο ρΓοεεάιίΓεδ ογ εοηάϊΐϊοηδ εοηίΓ&Γγ ίο ίΗε οΗ)εείϊνεδ οί 
ίΗϊδ αηηεχ αηά ίΗοδε οί ίΗε Ιηίεπιαίϊοηαΐ Οοηνεηίϊοη οη ίΗε ΗαπηοηϊζαΙίοη οί ΡΓοηίϊεΓ ΟοηίΓοΙδ οί 
Οοοάδ. 

4. Ε)υπη§ εεΓίαϊη ορεΓαΐϊοηδ, δΐιεΗ αδ άείΓθδίϊη§ ίΗε εναροΓαίοΓ οί ηιεεΗ&ηϊεαΙΙγ τείτϊβεΓαΐεά 
εςιιϊριηεηί, α Ηπεί ήδε οί ΙΗε ΙεπιρεΓ&ΙϋΓε οί ίΗε δΐΐΓίαεε οί ίΗε ίοοόδΐυίίδ οί ηοί ιηοΓε ίΗαη 3 °0 ϊη 
α ραΓί οί ίΗε 1οα<1, ε.§. ηεαΓ ίΗε εναροΓ&ίοΓ, αΗονε ίΗε αρρΓορπαίε ίειηρεΓειΙϋΓε πιαγ Ηε ρεπηίΐίεά. 


Ιεε ΟΓεαπι. -20 °0 

ΡΓΟζεη ογ φΐκά (άεερ)-ίΓθζεη ήδΗ, ίϊδΗ ρΓοάυείδ, 

Γηοΐΐυκοδ αηά οηΐδΐαεεαηδ αηά 3.11 οίΗεΓ 

ςυϊοΐί (άεερ)-ίΓθζεη ίοοάδίαίίδ . -18 °€ 

Α11 ίτοζεη ίοοάδΐιιίίδ (εχεερί ΗυίίεΓ). -12 °0 

ΒυΙίεΓ . -10 °0 
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Οεερ-ίτοζεη &ηά ίτοζεη ίοοίδΐυίίδ πιεηΐϊοηεά 6ε1ο\ν ΐο βε ΐιηιηεάϊ&ΐεΐ^ ίαήΚεΓ ρΓοεεδβεά αΐ 
άεδΙϊη&Ιϊοη: ' 

ΒιιΐΙεΓ 

ΟοηεεηίΓ&ΐεά ίηαίΐ ίυϊοε. 


V ΤΗβ άεερ-βτοζεη αηά βτοζεη /οοά5ίι^5 Ηχίεά, νΛιεη ΐηίεηάεά /οτ ΐηοηεάΐαίε βιτίΗετ 
ρΓθθβ5ήη£ αί άεείΐηαίΐοη, τηαγ Ηε ρεττηΐίίεά βταάααΙΙγ ίο ήχε ϊη ίεηφεταίυ,τε άιιήη§ εαηίαξε 50 
αε ίο στήνε αί ίΗεϊτ άβ5ίΐηαίϊοη αί ίεηψεταίητβΞ ηο ΗΐξΗβτ ίΗαη ίΗο5ε χρεείβεά Ιτγ ίΗε Βεηάετ αηά 
ϊηάϊεαίεά ϊη ίΗε ίταηψοτί εοηίταεί. 

ΤΗΪ5 ίετηρεταίΗτε ζΗοηΙά ηοί Ηε ΗΐξΗετ ίΗαη ίΗε τηαύτηναη ίετηρεταίατε αιιίΗοήζεά /οτ ίΗε χατηε 
/οοάΞίΗ.// λνΗεη τφί§εταίεά α$ τηεηίίοηεά ΐη αηηεχ 3. ΊΗε ίταη$ροτί άοαιιηεηί $ΗαΙΙ 5ίαίε ίΗε 
ηαηιε ο/ ίΗε/οοά5ίκ//, ννΗείΗετ ϊί Ϊ5 άεερ-/τοζεη οτ βτοζεη αηά ίΗαί ΐί Ϊ5 ΐηυηεάϊαίεΐγ ίο ΗεβιτίΗετ 
ρτοεε55εά αί άε$ίίηαίΐοη. ΤΗΐε εατήα&ε $ΗαΙΙ Ηε οηάετίαΗεη \νί(Η ΑΤΡ-αρρτονεά εψύρτηεηί 
\νϊίΗοηί Η$ε ο/ α ίΗεττηαΙ αρρίϊαηεε ίο ϊηετεαζε ίΗε ΙετηρεταίΗτε ο/ ίΗε /οοά5ίιι//5. 
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Αηηεχ 2. Αρρεηάϊχ 1 

ΜΟΝΙΤΟΚΙΝΟ ΟΡ ΑΙΚ ΤΕΜΡΕΚΑΤυΚΕδ ΡΟΚ. ΤΚΑΝδΡΟΚΤ ΟΡ 
ΡΕΚΙδΗΑΒΕΕ ΡΟΟϋδΤΙΙΡΡδ ΟΙΠΟΚ ΡΚΟΖΕΝ 

ΤΗβ ΐΓαηδροη εςυίρηηεηΐ ιηιΐδί 1>ε βΐίεά \νΐ& & δίπίαβίε Γεεοπϋη§ ϊηδΐηιπιεηΐ ίο πιοηΐΐοΓ, άΙ 
ίτεφιεηΐ 3ΐκ1 Γβ§υ1&Γ ΐηίεΓν&Ιδ, ίΗε αίΓ ίεπιρεΓ&ΙιίΓεδ ίο ννΗϊοΗ ψιΐεΙί-ίΓοζεη ίοοάδΐυίίδ ίηίεηάεά ϊογ 
Η υπίΕη εοηδίιιηρίΐοη ατβ δΐιΐ^εείεά. 

ΤΗε ιηε&δΐιπηδ ΐηδίηιιηεηΐδ πηΐδΐ Ρε ΗρρΓονεά Ργ ίΡε εοπιρείεηί αυΐΡοπΙϊεδ οί ίΡε οουηΐΓγ ΐη 
ν/ΗϊοΗ ίΡε Γηε&ηδ οί ΐΓ&ηδροΓί ϊδ Γεβΐδίετεά. 

ΤεηιρεΓ&ίυΓε ΓεεοΓ< 3 ϊη§δ οΡίεπηεά ΐη ίΡΐδ πι&ηηβΓ πιιΐδΐ Ρε άαίεεί &ηά δίοκό Ργ ίΗβ ορβΓ&ίοΓ 
ίοΓ &ί Ιβ&δί οηε γε&Γ ογ 1οη§εΓ, ΕΐοοοΓ(ϋη§ ίο ίΡε η&ίυΓβ οί ίΐιε ίοοά. 

ΗοχνενεΓ, ίοΓ ίΓ&ηδροΓί εςιιΐρπιεηΐ ΐη δετνΐοε &ί ΐΐιβ «Ι&ίε οί ΙΡε εηίτγ ΐηίο ίοΓοε οί ιΡΐδ 
Αρρεηάΐχ, \Ι ίΐιε ίΐΡονε ριτονΐδΐοηδ ννίΐΐ Ρε ρΓθ§Γεδδΐνε1γ ΕφρΙΐοαΡΙε ννΐίΐιΐη Λιτεε γε&Γδ Β,ίΐεΓ ίΡ&ι 
(1&ίε. 


V ΤΗβ άαίε ο/ βηίιγ ϊηίοβοΓββ ο/ Με Αρρβηάΐχ Ϊ5 13 Ρβύηιαιγ 1996. 
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Αηηεχ 2. Αρρεηάΐχ 2 

ΡΚΟΟΕϋυΚΕ ΡΟΚ ΤΗΕ δΑΜΡΕΙΝΟ ΑΝϋ ΜΕΑδΙΓΚΕΜΕΝΤ ΟΡ ΤΕΜΡΕΡΑΤυΚΕ 
ΡΟΚ. ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΡ ΟΗΙΕΕΕΟ, ΡΚΟΖΕΝ ΑΝϋ ΟΌΙΟΚ-ΡΚΟΖΕΝ 
ΡΕΚΙδΗΑΒΕΕ ΡΟΟϋδΤΌΡΡδ 

Α. ΟΕΝΕΚΑΕ ΟΟΝδΙϋΕΚΑΤΙΟΝδ 

1. Ιηδρεείΐοη Άηά ηΐ83δΐΐΓεπιεηΙ οί ίειηρ8Γ3ίϋΓεδ δΐΐριιίαίεά ϊη Αηηεχεδ 2 &η3 3 δΚουΙεΙ 6ε 
εαΓΓΪεά οιιί 80 16&1 16ε ίοοάδΐιιίίδ 3Γε ηοΐ εχροδεά ίο εοηάΐίΐοηδ εΙείππιεηίΕΐ Ιο 16ε 53ίείγ ογ ςηηΐΐίγ 
οί ί6ε ίοοιίδίαίίδ. Με3δΐιπη§ οί ίοοά ΙειηρεΓ3ΐιΐΓε8 δΡοιιΙά 6ε ΟΕΓΓΪεά οιιί ΐη 3 Γείπ§εΓ3ίεά 
εηνΪΓοηηιεηΙ, 3ηά \νΐί6 ί6ε πιΐηΐιηιιιη 4εΐ3γδ ηηά πήηΐπιυιη χϋδηιρίΐοη οί ΐΓΕηδροΓί ορεΓ3ίΐοηδ. 

2. Ιηδρεείΐοη 3 ηά ΓηεΕδίίΓεηιεηΙ ρΓοεεώίΓεδ, 38 τείεΓΓεά Ιο ϊη ρ 3 Γ 3 §Γ 3 ρ 6 1, δΗβΙΙ ρΓείεΓ 361 γ 6 ε 
ΟΕΐτΐεςΙ ουί αί ΐ 6 ε ροΐηί οί 1ο3(ϋη£ ογ υη 1 θ 3 < 3 ΐη§. ΤΗεδε ρΓοεεάιίΓεκ δΚοιιΐΐ ηοί ηοππΕίΙγ 6 ε 03Γπε4 
οιιί άαπη§ ίΓΕΠδροιΐ, αηίεδδ δεποιίδ (Ιου 6 ΐ εχΐδίδ 36011 Ι16ε εοηίοπηΐΐγ οί 16ε ΙεπιρεΓΕίιίΓεδ οί 16ε 
ίοοάδΐαίίδ βΙΐρνιίΕΐεά ϊη Αηηεχεδ 2 3 ηά 3. 

3. \¥6εΓε ροδδϊ61ε, ί6ε ιηδρεείΐοη δΗοιχΙά ίηΐίε Εεεουηί οί ΐηίοπηΕΐΐοη ρΓονΐάεύ 6 γ ΙεπιρεΓ&ΙιίΓε 
ΓηοηΐΙοπη§ άενΐεεδ «1υπη§ ί6ε ]οιΐΓηεγ 6είοτε δε1εείΐη§ ί6οδε 1θ3<1δ οί ρεΓΪδ6361ε ίοούδΐηίίδ ίοΓ 
53ΐηρ1ίη§ 3ηά ιηε3δΐΐΓειη8ηΙ ρΓοεειΙιίΓεδ. ΡΓθ§Γ8δδΐοη Ιο ΙεπιρεΓ3ίυΓε ιηεβδυΓεπιεηΙ οί ί6ε ίοοά 
δ6οη1(1 οηΐγ 6ε ιιηάεΓίΕΐιεη \ν6εΓε ίΗεκ ϊδ Γ83δοη361ε άοιι6ΐ οί 16ε ίειηρεΓ3ΐιΐΓε εοηίΓοΙ άυπη§ 
03ΓΓΪ3§ε. 

4. \Υ 6 εΓε 1θ3<1δ 63νε 6 εεη δείεείεά, 3 ηοη-άεδίηιείΐνε ΓηεΕδίίΓεηιεηΙ (6εΙ\νεεη-ο3δε ογ 6 είινεεη- 
ρ 3 ε 1 ί) δ6ου1(1 3 ί ίΪΓδί 6 ε ιΐδεά. Οηΐγ νν 6 ετε £ 6 ε Γβδαΐίδ οί 16ε ηοη-ύεδίηιείΐνε πιε3δυΓεηΐ8ηΙ άο ηοί 
οοηίοπη ν/ΐί 6 16ε ίειηρεΓΕίιίΓεδ ΐ 3 Ϊά άοννη ΐη Αηηεχεδ 2 ογ 3 (ί 3 ΐίΐη§ ΐηίο Εεεοιιηί ΕΐΙοιναΡΙε 
Ιο1εΓ3ηεεδ), 3Γ8 άεδίηιοίΐνε πιεΕδίίΓειηεηΙδ Ιο 6 ε 03Γπεά οιιί. λΥΗεκ εοηδΐ§ηιηεηίδ ογ 0358δ 6 ηνε 
6 εεη ορεηεά ίοΓ ιηδρεείΐοη, 6 ηί ηο ίαιΐ 6 εΓ ηείΐοη 638 6 εεη Ιαίίεη, Ι 6 εγ δΗουΙά 6 ε Γεδεαίεεί §ΐνΐη§ 
ί 6 ε ΙίΓηε, ά3ίε, ρΐ3εε οί ιηδρεείΐοη, &η<316ε οίΚεΐαΙ δίηιηρ οί 16ε ιηδρεείΐοη 3ϋΐ6οπίγ. 

Β. δΑΜΡΕΙΝΟ 

5. Τ 6 ε ίγρεδ οί ρβε1(3§ε δείεείεά ίοΓ ίεπιρεΓαΙιίΓε πιε3δϋΓειηεηΙ 86311 6ε δηε6 16εϊ ί6εΪΓ 
ΙεπχρεΓΕίιίΓε ΐδ ΓερΓ8δεηί3ίΐνε οί 16ε \ν3Γπιε8ΐ ροΐηί οί 16ε εοηδΐ§ητηεηί. 

6 . \Υ 6 εΓε ΐί ΐδ ηεεεδδΕΓγ ίο δείεεί δαιηρίεδ ά\ιπη§ ίΓ3ηδροιΐ χνΗΐΙδί ί 6 ε εοηδΐ^ητηεηί ΐδ Ιοαάεά, 
ίν/ο 83πιρ1εδ δ 6 ουΜ 6 ε ία^εη ίΓοηι 16ε ίορ αηά 6 οΙΙοιη οί 16ε εοηδΐ§ηπιεηΙ 3(1]3οεηΙ ίο ί 6 ε ορεηΐη§ 
εά§ε οί 83ε6 4οογ ογ ρ3ΪΓ οί άοοΓδ. 

7. ν/ 6 εΓε 83πιρ1εδ εγο ίαΐίεη ύηπη§ ηη1θ3(ϋη§ οί 16ε εοηδΐ§ηηιεηΙ, ίοιίΓ δΕπιρΙεδ δΚοηΙίΙ 6 ε 
εΚοβεη ίτοιη 3ηγ οί ί 6 ε ίο11ο\νΐη§ ΙοοΕίΐοηδ: 

ίορ Εηά 6οΐίοπι οί 16ε οοηδΐ§ητηεηί 3ά]3οεηΙ ίο 16ε ορεηίη§ ε<1§ε οί 16ε άοοΓδ; 

ίορ Γ83Γ εοΓηεΓδ οί 16ε εοηδΐ§ηη\εηί (ΐ.ε. &Γΐ 6 εδί 3\νπγ ίΓοηι ί 6 ε ΓείΓΪ§εΓ3ίΐοη νιηΐί); 

εεηίΓε οί 16ε εοηδΐ§ηηιεηΙ; 

εεηίΓε οί 16ε ίτοηί δυτίβεε οί ί 6 ε εοηδΐ§ητηεηί (ΐ.ε. εΐοδεδί ίο ί 6 ε Γείή§8Γ3ίΐοη ιιηΐί); 
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ίορ ογ 5οίίοτη οοΓηβΓδ οί 15ε ίΓοηί δΐΐΓ&οβ οί 15ε οοηδΐ§ηπΐ6ηΐ (ϊ.β. οΐοδεδί ίο 15ε 
ΓβΙυΐΉ 3Ϊγ ΐηΐ3ΐ(ε οί 15ε Γείπ§6Γ3ίΐοη υηΐί). 

8. Ιη 15ε 038β οί ο5ΐ11εά ίοοάδ ίη Αηηεχ 3, 83ΐηρΐ68 δ5οιι1ά 3ΐδο 5ε ί35εη ίτοιη 15ε οοΐάεβί 
1οο3ίΐοη Ιο εηδϋΓε 1531 ίτ66ζΐη§ 538 ηοί οοοιίΓΓεά άιιπη§ ΐΓ3η8ροΓί3ίΐοη. 


Ο. ΤΕΜΡΕΚΑΤυΚΕ ΜΕΑδυΚΕΜΕΝΤ ΟΡ ΡΕΚΙ5ΗΑΒΕΕ ΡΟΟϋδΤυΡΡδ 

9. Τ5ε ίβπιρβΓ3ΐιΐΓβ Γηε38ΐιπη§ ρκΛε δ5ου1ά 5ε ρίεοοοίεά Ιο 38 οΐοβε Ιο 15ε ρΓοάιιοί 
ΙεηιρεΓ3ίαΓ6 38 ροδδΐΒΙε 5είθΓε πΐ63δΐΐΓ6ΐη6ηΙ. 

I. 05ΐ11εά ίοοάδ 

10. Νοη-άε5ίηιοΐΐνε πΐ635ΐΐΓεΓηεηί . Μβ3δΐΐΓ6ΓηεηΙ 5εΙ\νεεη-03δε ογ 5εΙ\νεεη-ρ3θ5 δΗοαΙά 5ε 

πωάε \νίί5 3 ρΓο5ε \νΐί5 3 ίΐ3ΐ 563*1, \ν5ΐο5 §ΐνεδ 3 §οοά 8ΐΐΓί3οε οοηί3θί, Ιον Ι5επη3ΐ Π 1388 , 3 ηά 
5ΐ§5 Ι5επτΐ3ΐ οοηάιιοΐϊνΐίγ. \Υ5εη ρΐ3θΐη§ ί5β ρΓθ5ε 5εί\νεεη 15ε 03868 ογ ίοοά ρ3θ5δ, Ι5ετε δ5ου1ά 
5ε δυίίΐοΐεηΐ ρΓ688ΐΐΓ6 Ιο §ΐνε 3 §οο(1 Ι5επη3ΐ οοηί3θί, 3η<1 δυίΠοΐεηί 1εη§ί5 οί ρΓθ5ε ίηδειΐεά ίο 
Γηΐηΐπιϊζε οοηάιιοίίνϊΐγ 6ΓΓΟΓ8. 

11 · Ρεδΐηιοίΐνε πΐ638ΐΐΓ6πΐ6ηί · Α ρπ>5ε \νίΐ5 3 π§ΐά, γο5ιι 81 δίειη 3ηά δ53Γρεηε(1 ροίηΐ δ5οη1ά 5ε 
086(1, ηιαάε &οηι 3 Π1316Π31 ν5ΐο5 Ϊ8 638γ ίο οΐεοη 3ΐκ1 (ΙϊδϊηίεοΙ. Τ5ε ρΓθ5ε 85οο1<15ε ΐηδεΓίεά ΐηίο 
ΐ5ε οεηίΓε οί 15ε ίοοά ρ3ο1τ, 3η<115ε ΐειηρεηΙυΓε ηοίεά \ν5εη 3 8ί63άγ Γ63<1ϊη§ ΐδ Γ63θ5ε(1. 

11. ΡΓΟζεη 3ΐκ1 αοϊοΙς-ίΓοζεη ίοοάδ 

12. Νοη-άεδίηιοίΐνε πΐ638θΓειη6ηί . δ3ΐη6 38 ρ3Γ3§Γ3ρ5 10. 

13. Ρε8ΐπιοΐϊνε ιηεΒδΟΓείηεηΐ . Τειηρ6Γ3ΐυΓ6 ρΓθ5ε8 3Γ6 ηοί άεδΐ§ηεά Ιο ρεηεΐΓ3ΐ6 ίτοζεη ίοοάδ. 
Τ5εΓείθΓ6 ΐί ϊδ ηεοεβδΕΓγ Ιο ηΐ3ΐί6 & 5ο1ε ϊη 15ε ρΓοάιιοί ΐη \ν5ΐο5 Ιο οίδεη ί5ε ρΓθ5ε. Τ5ε 5ο 1ε ΐδ 
ιηοάε 5γ 3 ρΓεοοοΙεά ρΓοάιιοί ρεηεΐΓ3ΐΐοη ΐηδίηιιηεηί, νν5ΐο5 ΐδ 3 δ53Γρ ροΐηίεά πΐ6ΐ3ΐ1ΐο ϊπδΐηιπιεηΐ 
δοο5 38 3η ΐοε ρυηο5, 5οηά άπΐΐ ογ 3η 3θ§6Γ. Τ5ε άΪ3τηεΐ6Γ οί ί5ε 5ο1ε δ5οο1ά ρΓονΐάε 3 οΐοδε ίΐί Ιο 
1531 οί 15ε ρΓθ5ε. Τ5ε άερί5 Ιο ν5ΐο5 15ε ρΓθ5ε ΐδ ΐηδεΛεά νΐΐΐ άερεηά οη 15ε ίγρε οί ρΓοάοοί: 

(ΐ) ΑΑΑιεΓε ρΓοάιιοί άΐιηεηδϊοηδ 3ΐ1ο\ν, ϊηδειΐ 15ε ρΓθ5ε Ιο 3 άερί5 οί 2.5 οπι ίΓοπι 15ε 8θΓί3οε οί 
15ε ρΓοάοοί; 

(ϋ) \Υ56Γ6 (ΐ) ΐδ ηοί ροδ8Ϊ51ε 5εο3θδε οί ί5ε δΐζε οί 15ε ρΓοάοοί, 15ε ρΓθ5ε δ5οο1ά 5ε ΐηδεΓίεά Ιο 
3 ηιϊηϊηιυιη άερί5 ίΓοπι 15ε 8θΓί3εε οί 3 Ιο 4 ίΐτηεδ 15ε άΪ3πΐ6ΐεΓ οί 15ε ρκ>5ε; 

(ΐϋ) Ιί ΐδ ηοί ροδδΐ51ε ογ ρΓ3είϊθ3ΐ ίο ηιηίίε 3 5ο1ε ίη εεΓί3Ϊη ίοοάδ 5εε3ΐΐ86 οί ί5εΪΓ δΐζε ογ 
εοηιροδΐΐϊοη ε.§. άΐοεά νε§εί351εδ. Ιη άιεβε 03868, ί5ε ϊη1επΐ3ΐ Ιεπιρ 6 Γ 3 ίιΐΓ 6 οί 15ε ίοοά 
ρ3θ1ί3§6 δ5ου1ά 5ε άείεπηΐηεά 5γ ΐηδβιίΐοη οί 3 δυΐί351ε 853Γρ-δίεπιπΐ6ά ρΓθ5ε ίο ί5ε οεηίΓε 
οί ί5ε ρ3ε1ί ίο Π163811Γ6 ί5ε ΐεπιρεΓ3ϋιΐΓε ϊη οοηί3θί \νΐί5 15ε ίοοά. 

ΑίίεΓ ίηδ6Γίΐη§ ί5ε ρΓθ5ε, ί5ε ί6Γηρ6Γ3ΐιΐΓ6 δΗοηΙά 5ε Γ63ά ν/5εη ΐί 538 Γ63θ5εά 3 &ΐε 3 άγ ν3ΐιιε. 
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14. ΤΗε ηΐ833ΐιπη§ δγδίεπι (ρπΛε απά Γε3ά-ουΐ) ιΐδεά ΐη <1εΐεπηΐηΐη§ ΙειηρεπιϋυΓε 3 Η 3 ΙΙ ιηεεΐ ΐ5ε 
ίο11οννίη§ δρεεΐβθ3ίΐοηδ: 

(ΐ) ΤΗε τεβροηβε Ιΐπιε δΗοαΙά 3εΗΐενε 90% οί ΐΗε <ϋίίεΓεηεε 5εΐννεεη ΐΗε ΐηίΐϊ&Ι από Γιη&Ι 
τε3<1ΐη§ λνίΐΗϊη Οίκε πιΐηυΐεδ; 

(ϋ) *' ΐΗε δγδΐεηα ιηυδί Η3νε 3η αοευηογ οί ±_ 0.5° Ο \νΐίΗΐη ΐΗε ηιεαδυΓεοιεπΙ Γ&η§ε - 20 

°0 ίο + 30° Ο; 

(ϋΐ) * ΐΗε Γηε&δυπη§ αοειίΓΕογ πιυδί ηοΐ οΗαη^ε 5γ ιηοΓε ΐΗ3η 0.3° Ο 4υπη§ ορεΓΕίΐοη ϊη 
ΐΗε 3πι5ΐεηΙ ίεπιρεΓΗΐυΓε Γ3.η§ε - 20° Ο Ιο Η- 30° Ο; 

(ϊν) ΐΗε άΐδρίηγ τεδοΐυΐϊοη οί ΐΗε ΐηδίηπηεηί δΗουΙά 5ε 0.1° €; 

(ν) * ΐΗε αεειίΓΕεγ οί ΐΗε βγδίειη δΗοηΙά 5ε οΗεεΗεύ αΐ τε§ιι1αΓ ίηΐεΓνπΙδ; 

(νϊ) ΐΗε δγδίεπι δΗουΙά Πάνε α ειπτεηί εειΐΐβεΕίε οί ε3ΐΐ5Γ3ίΐοη ίτοιη 3η 3ρρΓονεά 
ΐηδίΐίιιίΐοη; 

(νϋ) 15ε εΐεείπεαΐ εοηιροηεηίδ οί 15ε δγδίεπι δΗουΙά 5ε ρΓοίεείεά 3§3ΐηδί ιιηάεδΪΓΕΗΙε 
είίεεΐδ άυε ΐο εοηάεηδΕίΐοη οί ιηοΐδίιίΓε; 

(νϊϋ) ΐΗε δγδίεπι δΗουΙά 5ε ΓοΗιΐδί αηά δΗοεΚ ρτοοί. 

Ε. ΑΙΧΟ\¥ΑΒΕΕ ΤΟΕΕΚΑΝΟΕ8 ΙΝ ΤΗΕ ΜΕΑδΙΙΚΕΜΕΝΤ ΟΡ ΤΕΜΡΕΚΑΤυΚΕ 

15. ΟειΐΗΪη ίοΙεΓΕηεεβ δΗοιιΜ 5ε αΐΐον/εά ϊη ΐΗε ΐηίεΓρΓεί3ίΐοη οί Ιετηρετ&ΐυΓε πιεΗδυΓειηεηίδ: 

(ϊ) ορεΓ3ΐΐοη3ΐ - ΐη 15ε ε&δε οί &οζεη αηά ςαΐεΐί-ίΓΟζεη ίοοάδ, & 5πεί πβε οί ιιρ Ιο 3° Ο οη ΐΗε 
ίεπιρεΓαΙνχΓε ρεπηΐίίεςΐ ΐη Αηηεχ 2 ΐδ αΐΐσννεό ίοΓ ΐΗε δϋΓ&εε ίεπιρεΓ3ίιΐΓε οί ΐΗε ίοοά. 

(ϋ) πιεΐΗοάοΙοβν - ηοη-άεδίηιείΐνε πιεΕδαΓεπιεηΐ 03η §ΐνε υρ ΐο 3 πιβχΐιηυιη οί 2° 0 άΐίίεΓεηεε 
ΐη 15ε τεα<1ΐη§ εοιηρ3Γ8(1 Ιο ί5ε ίηιε ρκχΗιεΐ ίεηιρεΓ3ΐϋΓε π\ε33ΐπειηεηί, εδρεεΪ3ΐ1γ ννίίΗ 15ε 
ίΗΐεΙαιεδδ οί οεπΙΗοεπΙ ΐη 03δε ρ3ε1ί3§ΐη§. Τ5ΐδ Ιο1εΓ3ηεε άοεδ ηοί 3ρρ1γ Ιο ί5ε ίεδΐηιεΐϊνε 
ιηεαδίίΓεπιεηΙ οί ίειηρεΓ3ίϋΓε. 


/ ΤΗβ ρΓΟΰβάιΐΓβ \νίΙΙ 1>β άββ,ηβά. 
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Αηηεχ3 

ΤΕΜΡΕΚΑΤυΚΕ ΟΟΝΟΙΤΙΟΝ 8 ΡΟΚ ΤΗΕ ΟΑΚΚΙΑΟΕ ΟΡ ΟΕΚΤΑΙΝ ΡΟΟϋδΤΙΙΡΡδ 
λΥΗΧΗ ΑΡΕ ΝΕΙΤΗΕΚ. ΟυίΟί (ΟΕΕΡ)-ΡΡΟΖΕΝ ΝΟΡ ΡΡΟΖΕΝ 

ΙΧιπη§ 03.ΓΓΪ&§ε, 16ε ΙβιηρβΓ3ΐαΓβ8 οί 16ε ίοοάδίυίίδ ϊη ςυεδίίοη δΚαΙΙ ηοί 6ε Ηϊ§ΗεΓ ΐΗ&η ίΗοδε 
ΐηάίεηίεά 6ε1ο\ν: 


Ρεά οίίηΐ 

+ 3X3/ 

ΒιιΐΐεΓ 

+ 6Τ 

0&πιε 

+ 4χ 

ΜΐΠί (ΓΕ\ν ογ ρ35ΐεϋπζεά) ϊη ΐαηΐίδ, ίοΓ ϊιηιηεάΐηΐε 
εοηδυιηρίϊοη 

+ 4X3/ 

Ιηάιΐδΐπ&Ι πιϊΠί 

+ 6X3/ 

ϋΕΪΓγ ρΓοάηεΙβ (γο§6υή, ΙίείΐΓ, εΓεαπι, ηηά 
&εδ6 ε6εεβε) 

+ 4X3/ 4/ 

Ρϊδ6, ιηοΐΐιΐδεδ αηά εηΐδΐίΐεε&ηδ 1/ 

ιηυδί ηΡνηγδ 6ε ε3ΓΓΪεά ϊη 
ηιε11ϊη§ ϊεε 

ΜεαΙ ρΓοάυείδ 2/ 

+ 6Χ 

Μεαί (ο16ογ Ι6αη τεά οίίηΐ) 

+ 7Χ 

ΡουΙίΓγ αη<1 Γ&66ϊίδ 

+ 4Χ 


[Ιί ΚοννενοΓ οηε δΗοαΙά ρΓοεεεά Ιο 16ε νεπΡιεαΙΐοη οί 16ε ΙεπιρεΓ&ΙαΓε οί 16ε ίοοοίδΐυίί, ι6ϊβ δΚ&ΙΙ 6ε 
άοηε £ΐεεοΓάΐη§ Ιο 16ε ρΓοεεάυΓε 1&κ1 άο\νη ϊη Αρρεικϋχ 2 οί Αηηεχ 2 Ιο Ι6ίδ 3§ΓεεπιεηΙ·] */ 


1/ ΟίΗβΓ ϊΗαη χηιοΐίεά, χαΐίεά, άήεά οτ ΙίνεβχΗ, Ιίνε τηοΙΙαχεχ αηά Ιίνε εηιχίαεεαηχ. 

21 ΕχεερΙ/οτ ρΓοάιιείχ χίαΜΗζεά ί>γ χαΐίΐηβ, χτηοΜη%, άιγΐηζ ογ χίεΗΗζαίίοη. 

3/ 1η ρήηεψίε, ίΗε άηταύοη ο/ οατήαββ χΗοιιΙά ηοί εχεεεά 48 Ηοιλγχ. 

41 "ΡτβζΗ εΗεεχε" ηιεαηχ α ηοη-ήρεηεά (ηοη-ηιαίιίΓεά) εΗεεχε ^νΗίεΗ ίχ Γβαάγ /ογ 
εοηχιιτηρίίοη χΗοΡίγ α/ίβΓ ηιαηιι/αείιιήη& αηά \νΗΐαΗ Ηαχ α Ιΐηύίβά εοηχβΓναϋοη ρβήοά. 

*/ ΤΗϊχ αηιβηάιηβηΐ ί>εί\νββη ΐ>Γαο1ίβί5 εηίεΓεά ϊηίο /οΓεε οη 14 ΝονεηιΗεΓ 1996; ϊί ίχ 
ΓεΙαϋηξ ίο ίΗε ηε\ν άτα/ί ο/ Αηηεχ 3 (χεε Ο.Ν. 156.1996.ΤΚΕΑΉΕΞ-2). 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΓΙ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΑΤΡ) 

η οποία υπεγράφη στην Γενεύη την 1 η Σεπτεμβρίου 1970 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και η παρουσίαση του 
υλικού στην παρούσα έκδοση δεν υπονοούν την έκφραση 
οποιοσδήποτε άποψης εκ μέρους της Γραμματείας των 
Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με το νομικό καθεστώς οποι¬ 
οσδήποτε χώρας, εδάφους, πόλης ή περιοχής, ή των αρ¬ 
χών της, ή αναφορικά με τον καθορισμό των συνόρων ή 
ορίων τους. 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Το παρακάτω κείμενο περιλαμβάνει την ίδια την Συμ¬ 
φωνία καιταπαραρτήματάτης με την μορφή με την οποία 
ετέθησαν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 1970 καθώς και τις 
τροποποιήσεις τους έως την 15η Μάίου 2003. 


ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΟΥ ΘΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΑΤΡ) 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, 

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να βελτιώσουν τις συνθήκες διατήρη¬ 
σης της ποιότητας των ευπαθών τροφίμων κατά την διάρ¬ 
κεια της μεταφοράς τους, ειδικά στο διεθνές εμπόριο, 

ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η βελτίωση αυτών των συνθηκών εν¬ 
δέχεται να προωθήσει την διεύρυνση του εμπορίου ευπα¬ 
θών τροφίμων, 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

Κεφάλαιο I 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Άρθρο 1 

Για την διεθνή μεταφορά ευπαθών τροφίμων, ο εξοπλι¬ 
σμός δενπρέπει να χαρακτηρίζεται ως «μονωμένος», «ψυ¬ 
χόμενος», «μηχανικά ψυχόμενος» ή «θερμαινόμενος» εξο¬ 
πλισμός, εάν δεν ανταποκρίνεται στους ορισμούς και τα 
πρότυπα που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της παρού¬ 
σας Συμφωνίας. 

Άρθρο 2 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο εξοπλισμός που ανα- 
φέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας ελέγχθη¬ 
κε και δοκιμάστηκε για την συμμόρφωσή του με τα εν λό¬ 
γω πρότυπα σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήμα¬ 
τος 1, προσαρτημάτων 1, 2, 3 και 4 της παρούσας 
Συμφωνίας. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει να ανα¬ 
γνωρίζει την ισχύ πιστοποιητικών συμμόρφωσης που εκ- 
δίδονται σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 1, 
παράγραφο 4 της παρούσας Συμφωνίας, από την αρμό¬ 
δια αρχή ενός άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Κάθε Συμ¬ 
βαλλόμενο Μέρος δύναται να αναγνωρίζει την ισχύ πι¬ 
στοποιητικών συμμόρφωσης που εκδίδονται σύμφωνα με 
το παράρτημα 1, προσαρτήματα 1 και 2, παράγραφο 4 
της παρούσας Συμφωνίας, από την αρμόδια αρχή Κρά¬ 
τους που δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέρος. 

Κεφάλαιο II 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Άρθρο 3 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας Συμφωνίας 


ισχύουν για όλες τις μεταφορές, είτε για μίσθωμα είτε για 
αμοιβή ή για ίδιο λογαριασμό, που πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά - με την επιφύλαξη των διατάξεων της πα¬ 
ραγράφου 2 του παρόντος άρθρου - σιδηροδρομικούς, 
οδικώς ή με συνδυασμό των δύο, 

- υπερκατεψυγμένων και κατεψυγμένωντροφίμων και 

- των τροφίμων που αναφέρονται στο παράρτημα 3 της 
παρούσας Συμφωνίας, ακόμη κι εάν δεν είναι υπερκατε- 
ψυγμένα ή κατεψυγμένα, 

εάν το σημείο στο οποίο φορτώνονται σε σιδηροδρομι¬ 
κό ή οδικό όχημα τα εμπορεύματα ή ο εξοπλισμός που τα 
περιέχει, και το σημείο στο οποίο εκφορτώνονται από το 
όχημα τα εμπορεύματα ή ο εξοπλισμός που τα περιέχει, 
βρίσκονται σε διαφορετικά Κράτη, και το σημείο στο 
οποίο εκφορτώνονται τα εμπορεύματα βρίσκεται στην 
επικράτεια κάποιου Συμβαλλόμενου Μέρους. 

Στην περίπτωση μεταφοράς που συνεπάγεται έναν ή 
περισσότερους θαλάσσιους διάπλους εκτός από τους 
θαλάσσιους διάπλους που αναφέρονται στην παράγρα¬ 
φο 2 του παρόντος άρθρου, κάθε χερσαία διαδρομή πρέ¬ 
πει να εξετάζεται χωριστά. 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
ισχύουν ομοίως για θαλάσσιους διάπλους μικρότερους 
των 150 χιλιομέτρων, υπότον όρο ότιτα εμπορεύματα φορ¬ 
τώνονται σε εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο για την χερσαία 
διαδρομή ή διαδρομές χωρίς μεταφόρτωση των εμπορευ¬ 
μάτων, και ότι αυτοί οι διάπλοι προηγούνται ή ακολουθούν 
μία ή περισσότερες χερσαίες διαδρομές, όπως αναφέρε- 
ται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή λαμβάνουν 
χώρα μεταξύ δύο τέτοιων χερσαίων διαδρομών. 

3. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 
2 του παρόντος άρθρου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν 
απαιτείται να εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 4 της 
παρούσας Συμφωνίας για την μεταφορά τροφίμων που 
δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Άρθρο 4 

1. Για την μεταφορά των ευπαθών τροφίμων που διευ¬ 
κρινίζονται στα παραρτήματα 2 και 3 της παρούσας Συμ¬ 
φωνίας, πρέπει να χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός που ανα- 
φέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας Συμφωνίας, εκτός εάν 
οι αναμενόμενες κατά την διάρκεια της μεταφοράς θερ¬ 
μοκρασίες καθιστούν αυτήν την προϋπόθεση φανερώς μη 
αναγκαία για τους σκοπούς της διατήρησης των συνθη¬ 
κών θερμοκρασίας που αναφέρονται στα εν λόγω παραρ¬ 
τήματα 2 και 3 της παρούσας Συμφωνίας. Ο εξοπλισμός 
πρέπει να επιλέγεται και να χρησιμοποιείται κατά τρόπο 
ώστε να τηρούνται οι συνθήκες θερμοκρασίας που προ- 
βλέπονται από τα παραρτήματα αυτά καθ’ όλη την διάρ¬ 
κεια της μεταφοράς. Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται 
όλατα κατάλληλα μέτρα, ειδικότερα όσον αφοράτόσοτην 
θερμοκρασία των τροφίμων κατά την διάρκεια της φόρτω- 
σης όσο και την ψύξη ή την εκ νέου ψύξη με πάγο στην 
διάρκεια του ταξιδιού ή άλλες αναγκαίες εργασίες. Παρ’ 
όλα αυτά, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύ¬ 
ουν μόνο εφόσον δεν είναι ασυμβίβαστες με τις διεθνείς 
δεσμεύσεις στο θέμα των διεθνών μεταφορών που προκύ¬ 
πτουν για τα Συμβαλλόμενα Μέρη βάσει ισχυουσών συμ¬ 
βάσεων κατά τον χρόνο που τίθεται σε ισχύ η παρούσα 
Συμφωνία ή βάσει συμβάσεων που τις αντικαθιστούν. 

2. Αν κατά την διάρκεια μεταφοράς βάσειτης παρούσας 
Συμφωνίας δεντηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1 
του παρόντος άρθρου, 
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(α) τα τρόφιμα δεν μπορούν να διατεθούν στην επικρά¬ 
τεια κάποιου Συμβαλλόμενου μετά την ολοκλήρωση της 
μεταφοράς, εκτός εάν οι αρμόδιες αρχές αυτού του Συμ¬ 
βαλλόμενου κρίνουν ότι συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις 
της δημόσιας υγείας να εγκρίνουν τέτοια διάθεση, και 
εκτός εάν πληρούνται οι όροι εκείνοι τους οποίους δυνα¬ 
τόν να συνδέσουν οι αρχές με την έγκριση κατά την χορή¬ 
γησή της και 

(β) κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται, για λόγους δη¬ 
μόσιας υγείας ή προστασίας ζώων και εφόσον τούτο δεν 
αντίκειται στις άλλες διεθνείς δεσμεύσεις που αναφέρο- 
νται στην τελευταία φράση της παραγράφου 1 του παρό¬ 
ντος άρθρου, να απαγορεύει την είσοδο τροφίμων στην 
επικράτειάτου ή να καθιστά την είσοδο υποκείμενη στους 
όρους που πιθανώς θα καθορίσει. 

3. Συμμόρφωση με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου πρέπει να απαιτείται από τους μεταφο¬ 
ρείς για μίσθωμα ή αμοιβή, μόνο εφόσον έχουν αναλάβει να 
προμηθεύσουν ή να παράσχουν υπηρεσίες που αποσκο¬ 
πούν στην διασφάλιση τέτοιας συμμόρφωσης και εάν αυτή 
η συμμόρφωση εξαρτάται από την εκτέλεση εκείνων των 
υπηρεσιών. Εάν άλλα πρόσωπα, είτε φυσικά είτε νομικά, 
έχουν αναλάβει να προμηθεύσουν ή να παράσχουν υπηρε¬ 
σίες που αποσκοπούν στην διασφάλιση τέτοιας συμμόρ¬ 
φωσης προς τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, πρέ¬ 
πει να απαιτηθεί να διασφαλίσουν αυτήν την συμμόρφωση, 
εφόσον εξαρτάται από την εκτέλεση των υπηρεσιών που 
έχουν αναλάβει να προμηθεύσουν ή να παράσχουν. 

4. Κατά την διάρκεια της μεταφοράς η οποία υπόκειται 
στις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας και για την οποία 
το σημείο φόρτωσης βρίσκεται στην επικράτεια κάποιου 
Συμβαλλόμενου Μέρους, την ευθύνη για συμμόρφωση 
προς τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρ¬ 
θρου την έχει, με την επιφύλαξη των διατάξεων της πα¬ 
ραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, 

- στην περίπτωση μεταφοράς με μίσθωμα ή αμοιβή, το 
πρόσωπο, είτε φυσικό , είτε νομικό, το οποίο είναι ο απο¬ 
στολέας σύμφωνα με το έγγραφο της μεταφοράς, ή εάν 
δεν υπάρχει έγγραφο μεταφοράς, το πρόσωπο, είτε φυ¬ 
σικό, είτε νομικό, το οποίο έχει συνάψει το συμβόλαιο με¬ 
ταφοράς με τον μεταφορέα 

- σε άλλες περιπτώσεις, το πρόσωπο, είτε φυσικό είτε 
νομικό , το οποίο εκτελείτην μεταφορά. 

Κεφάλαιο III 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 5 

Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν ισχύουν για 
μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια ταξινομημένα ως 
θερμικά ναυτιλιακά διά ξηράς χωρίς μεταφόρτωση των 
εμπορευμάτων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή η 
μεταφορά προηγείται ή ακολουθεί θαλάσσιο διάπλουν, 
εκτός από τον θαλάσσιο διάπλου που αναφέρεται στο άρ¬ 
θρο 3, παράγραφο 2 της παρούσας Συμφωνίας. 

Άρθρο 6 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος οφείλει να λαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της τήρησης 
των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας. Οι αρμόδιες 
αρχές των Συμβαλλομένων Μερών πρέπει να τηρούν η μία 
την άλλη ενήμερη για τα γενικά μέτρα που λαμβάνονται γι’ 
αυτόν τον σκοπό. 


2. Εάν κάποιο Συμβαλλόμενο Μέρος διαπιστώσει παρά¬ 
βαση που έγινε από πρόσωπο το οποίο διαμένει στην επι¬ 
κράτεια άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, ή επιβάλει ποινή 
σε αυτό το πρόσωπο, η αρμόδια αρχή του πρώτου Συμ¬ 
βαλλόμενου Μέρους οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια 
αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους για την ανακα- 
λυφθείσα παράβαση και για την επιβληθείσα ποινή. 

Άρθρο 7 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη διατηρούν το δικαίωμα να συ¬ 
νάπτουν διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με σκοπό οι 
διατάξεις που ισχύουν για ειδικό εξοπλισμό και οι διατά¬ 
ξεις που ισχύουν για τις θερμοκρασίες στις οποίες χρειά¬ 
ζεται να διατηρούνται ορισμένα τρόφιμα κατά την διάρ¬ 
κεια του ταξιδιού, συγκεκριμένα για λόγους ειδικών κλιμα¬ 
τολογιών συνθηκών, να μπορούν να είναι αυστηρότερες 
από εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα Συμφωνία. 
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν μόνο για διεθνείς μεταφορές 
μεταξύ Συμβαλλομένων Μερών που έχουν συνάψει διμε¬ 
ρείς ή πολυμερείς συμφωνίες όπως αυτές αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο. Οι συμφωνίες αυτές διαβιβάζονται στον 
Γενικό Γραμματέατων Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος οφείλει 
να τις κοινοποιεί στα Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας 
Συμφωνίας που δεν έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφω¬ 
νίες. 

Άρθρο 8 

Η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας 
δεν επηρεάζει ούτε την ύπαρξη ούτε την εγκυρότητα συμ¬ 
βάσεων που έχουν συναφθεί για την εκτέλεση της μετα¬ 
φοράς. 

Κεφάλαιο IV 
ΤΕΆΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 9 

1. Κράτη μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευ¬ 
ρώπη και Κράτη που έγιναν δεκτά στην Επιτροπή υπό 
συμβουλευτικό καθεστώς σύμφωνα με την παράγραφο 8 
της συγγραφής υποχρεώσεων της Επιτροπής, δύνανται 
να καταστούν Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Συμ¬ 
φωνίας: 

(α) υπογράφοντας αυτήν 

(β) κυρώνοντας αυτήν, αφού την υπογράψουν με την 
επιφύλαξη της κύρωσης- ή 

(γ) προσχωρώντας σε αυτήν. 

2. Κράτη τα οποία ενδέχεται να μετέχουν σε ορισμένες 
δραστηριότητες της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευ¬ 
ρώπη σύμφωνα με την παράγραφο 11 της συγγραφής 
υποχρεώσεων της Επιτροπής, δύνανται να καταστούν 
Συμβαλλόμενα Μέρη της παρούσας Συμφωνίας προσχω¬ 
ρώντας σε αυτήν αφού τεθεί αυτή σε ισχύ. 

3. Η παρούσα Συμφωνία θα είναι ανοικτή για υπογραφή 
μέχρι και την 31η Μάίου 1971. Κατόπιν, θα είναι ανοικτή 
για προσχώρηση. 

4. Η κύρωση ή προσχώρηση γίνεται με κατάθεση εγ¬ 
γράφου στον Γ ενικό Γ ραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

Άρθρο 10 

1. Οποιοδήποτε Κράτος δύναται κατά τον χρόνο υπο¬ 
γραφής χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωση της πα¬ 
ρούσας Συμφωνίας, ή κατά τον χρόνο κατάθεσης του εγ¬ 
γράφου κύρωσης ή προσχώρησης ή οποτεδήποτε στην 
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συνέχεια, να δηλώσει με γνωστοποίηση προς τον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι η Συμφωνία δεν 
ισχύει για μεταφορές που πραγματοποιούνται σε οποια¬ 
δήποτε ή σε συγκεκριμένη από τις επικράτειες του που 
βρίσκονται εκτός Ευρώπης. Εάν η προαναφερόμενη γνω¬ 
στοποίηση γίνει αφότου ετέθη σε ισχύ η Συμφωνία σε σχέ¬ 
ση με το Κράτος που γνωστοποιεί, η Συμφωνία παύει να 
ισχύει για μεταφορές στην επικράτεια ή στις επικράτειες 
που αναφέρονται σε αυτήν την γνωστοποίηση, ενενήντα 
ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία ο Γ ενικός 
Γραμματέας θα έχει παραλάβει την γνωστοποίηση. 

2. Οποιοδήποτε Κράτος που έχει υποβάλει δήλωση σύμ¬ 
φωνα με την παράγραφο 1 τουπαρόντος άρθρου, δύναται 
οποτεδήποτε στην συνέχεια να δηλώσει με γνωστοποίηση 
προς τον Γ ενικό Γ ραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι η 
Συμφωνία ισχύει για μεταφορές που εκτελούνται σε επι¬ 
κράτεια αναφερόμενη στην γνωστοποίηση η οποία συντά¬ 
χθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρ¬ 
θρου, και η Συμφωνία πρέπει να καταστεί εφαρμοστέα για 
μεταφορές σε εκείνη την επικράτεια εκατόν ογδόντα ημέ¬ 
ρες μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο Γ ενικός Γ ραμ¬ 
ματέας θα έχει παραλάβει την σχετική γνωστοποίηση. 

Άρθρο 11 

1. Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ ένα έτος αφό¬ 
του πέντε από τα Κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 9, 
παράγραφο 1, την υπογράψουν χωρίς επιφύλαξη ως 
προς την κύρωση, ή καταθέσουν τα έγγραφα κύρωσης ή 
προσχώρησης. 

2. Αναφορικά με οποιοδήποτε Κράτος το οποίο κυρώνει 
την παρούσα Συμφωνία ή προσχωρεί σε αυτήν μετά την 
υπογραφή της χωρίς επιφύλαξη ως προς την κύρωσή της, 
ή μετά την κατάθεση των εγγράφων κύρωσης ή προσχώ¬ 
ρησης από πέντε Κράτη, η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε 
ισχύ ένα έτος μετά την κατάθεση από το εν λόγω Κράτος 
του εγγράφου του κύρωσης ή προσχώρησης. 

Άρθρο 12 

1. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να κα¬ 
ταγγείλει την παρούσα Συμφωνία αποστέλλοντας γνω¬ 
στοποίηση της καταγγελίας στον Γ ενικό Γ ραμματέα των 
Ηνωμένων Εθνών. 

2. Η καταγγελία αρχίζει να ισχύει δεκαπέντε μήνες μετά 
την ημερομηνία κατά την οποία ο Γ ενικός Γ ραμματέας πα- 
ραλάβει την ειδοποίηση καταγγελίας. 

Άρθρο 13 

Η παρούσα Συμφωνία παύει να ισχύει, εάν ο αριθμός 
των Συμβαλλομένων Μερών είναι μικρότερος των πέντε 
κατά την διάρκεια οποιασδήποτε περιόδου δώδεκα συνε¬ 
χών μηνών αφότου ετέθη σε ισχύ. 

Άρθρο 14 

1. Οποιοδήποτε Κράτος δύναται κατά τον χρόνο υπο¬ 
γραφής της παρούσας Συμφωνίας χωρίς επιφύλαξη ως 
προς την κύρωση ή κατά τον χρόνο κατάθεσης του εγ¬ 
γράφου κύρωσης ή προσχώρησης ή οποτεδήποτε στην 
συνέχεια, να δηλώσει με γνωστοποίηση προς τον Γενικό 
Γ ραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ότι η παρούσα Συμφω¬ 
νία ισχύει για όλα ή οποιαδήποτε εδάφη , για τις διεθνείς 
σχέσεις των οποίων είναι υπεύθυνο το Κράτος εκείνο. Η 
παρούσα Συμφωνία ισχύει για το έδάφος ή τα εδάφη που 
αναφέρονται στην γνωστοποίηση από την ενενηκοστή 


ημέρα μετά την λήψη της γνωστοποίησης από τον Γ ενικό 
Γ ραμματέα ή, εάν εκείνη την ημέρα η Συμφωνία δεν είχε 
ακόμη τεθεί σε ισχύ, από τότε που ετέθη σε ισχύ. 

2. Οποιοδήποτε Κράτος το οποίο υποβάλει δήλωση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 τουπαρόντος άρθρου που 
καθιστά την παρούσα Συμφωνία εφαρμοστέα σε έδαφος 
, για τις διεθνείς σχέσεις του οποίου είναι υπεύθυνο, δύ- 
ναται να καταγγείλει την Συμφωνία ξεχωριστά σε σχέση 
με εκείνο το έδαφος, σύμφωνα με το άρθρο 12 της πα¬ 
ρούσας Συμφωνίας. 

Άρθρο 15 

1. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ δύο ή περισσότερων 
Συμβαλλομένων που αφορά την ερμηνεία ή εφαρμογή 
της παρούσας Συμφωνίας, διευθετείται κατά το δυνατό 
με διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. 

2. Οποιαδήποτε διαφορά η οποία δεν διευθετείται με 
διαπραγματεύσεις, υποβάλλεται σε διαιτησία εάν το ζητή¬ 
σει οποιοδήποτε από τα Συμβαλλόμενα Μέρη που βρίσκο¬ 
νται σε διαφωνία, και παραπέμπεται ανάλογα σε έναν ή πε¬ 
ρισσότερους διαιτητές που επιλέγονται κατόπιν συμφω¬ 
νίας μεταξύ αυτώντων Συμβαλλομένων Μερών. Εάν εντός 
τριών μηνών από την ημερομηνία της αίτησης για διαιτη¬ 
σία, τα Συμβαλλόμενα Μέρη τα οποία αφορά η διαφορά 
δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν σχετικά με την επιλογή 
διαιτητή ή διαιτητών, οποιοδήποτε από αυτά τα Συμβαλ¬ 
λόμενα Μέρη δύναται να ζητήσει από τον Γ ενικό Γ ραμμα¬ 
τέα των Ηνωμένων Εθνών να ορίσει έναν διαιτητή, στον 
οποίον θα παραπεμφθεί η διαφορά για έκδοση απόφασης. 

3. Η απόφαση του διαιτητή ή των διαιτητών που διορίστη¬ 
καν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είναι δε¬ 
σμευτική για τα Συμβαλλόμενα Μέρη τα οποία αφορά η δια¬ 
φορά. 

Άρθρο 16 

1. Οποιοδήποτε Κράτος δύναται κατά τον χρόνο υπογρα¬ 
φής ή κύρωσης της παρούσας Συμφωνίας ή προσχώρησης 
σε αυτήν, να δηλώσει ότι δεν θεωρεί ότι δεσμεύεται από το 
άρθρο 15, παραγράφους 2 και 3 της παρούσας Συμφωνίας. 
Τα άλλα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν δεσμεύονται από αυτές 
τις παραγράφους σε σχέση με οποιονδήποτε Συμβαλλόμε¬ 
νο Μέρος το οποίο προέβει σε τέτοια επιφύλαξη. 

2. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος το οποίο δήλω¬ 
σε επιφύλαξη σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρό¬ 
ντος άρθρου, δύναται οποτεδήποτε στο μέλλον να άρει 
την επιφύλαξη αυτή με γνωστοποίηση προς τον Γ ενικό 
Γ ραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

3. Με εξαίρεση την επιφύλαξη που προβλέπεται στην πα¬ 
ράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται καμμία 
άλλη επιφύλαξη αναφορικά με την παρούσα Συμφωνία. 

Άρθρο 17 

1. Αφότου η παρούσα Συμφωνία βρίσκεται σε ισχύ επί 
τρία έτη, οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται, με 
γνωστοποίηση προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμέ¬ 
νων Εθνών, να ζητήσει την σύγκληση διάσκεψης με σκο- 
πότηναναθεώρησητηςπαρούσας Συμφωνίας. Ο Γενικός 
Γ ραμματέας οφείλει να ειδοποιεί όλα τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη σχετικά με το αίτημα και θα συγκαλείται αναθεωρη¬ 
τική διάσκεψη από τον Γ ενικό Γ ραμματέα, εάν, εντός τεσ¬ 
σάρων μηνών από την ημερομηνία της ειδοποίησης που 
απεστάλη από τον Γ ενικό Γ ραμματέα, τουλάχιστον το ένα 
τρίτο των Συμβαλλομένων Μερών γνωστοποιήσει την συ¬ 
ναίνεσή του στο αίτημα. 
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2. Εάν συγκληθεί διάσκεψη σύμφωνα με την παράγρα¬ 
φο 1 του παρόντος άρθρου, ο Γενικός Γραμματέας πρέ¬ 
πει να ειδοποιήσει σχετικά όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
και να τα καλέσει να υποβάλουν εντός τριών μηνών τις 
προτάσεις τις οποίες επιθυμούν να εξετάσει η διάσκεψη. 
Ο Γενικός Γραμματέας οφείλει να κυκλοφορήσει την προ¬ 
σωρινή ημερήσια διάταξη για την διάσκεψη μαζί με το κεί¬ 
μενο αυτών των προτάσεων προς όλα τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την ημερομηνία κατά 
την οποία πρόκειται να αρχίσει η διάσκεψη. 

3.0 Γ ενικός Γ ραμματέας οφείλει να προσκαλεί σε οποι¬ 
αδήποτε διάσκεψη που συγκαλείται βάσει του παρόντος 
άρθρου, όλες τις χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 9, 
παράγραφο 1 της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και τις 
χώρες που έχουν καταστεί Συμβαλλόμενα Μέρη σύμφω¬ 
να με το προαναφερόμενο άρθρο 9, παράγραφο 2. 

Άρθρο 18 

1. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος δύναται να προ¬ 
τείνει μία ή περισσότερες τροποποιήσεις της παρούσας 
Συμφωνίας. Το κείμενο οποιοσδήποτε προτεινόμενης 
τροποποίησης πρέπει να κοινοποιείται στον Γ ενικό Γ ραμ- 
ματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος πρέπει να το κοι¬ 
νοποιεί σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη και να το θέτει υπ’ 
όψη όλων των άλλων Κρατών που αναφέρονται στο άρ¬ 
θρο 9, παράγραφο 1 της παρούσας Συμφωνίας. 

Ο Γενικός Γραμματέας δύναται επίσης να προτείνει 
τροποποιήσεις της παρούσας Συμφωνίας ή των παραρ¬ 
τημάτων της που έχουν διαβιβασθεί σε αυτόν από την 
Ομάδα Εργασίας για την Μεταφορά Ευπαθών Τροφίμων 
της Επιτροπής Χερσαίων Μεταφορών της Οικονομικής 
Επιτροπής για την Ευρώπη. 

2. Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία 
η προτεινόμενη τροποποίηση κοινοποιήθηκε από τον Γ ε¬ 
νικό Γραμματέα, οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Μέρος 
μπορεί να πληροφορήσει τον Γ ενικό Γ ραμματέα: 

(α) ότι έχει αντίρρηση ως προς την προτεινόμενη τρο¬ 
ποποίηση, ή 

(β) ότι, παρόλο που έχει πρόθεση να αποδεχθεί την πρό¬ 
ταση, οι αναγκαίοι όροι για αυτήντην αποδοχή δεν έχουν 
εκπληρωθεί στην χώρα του. 

3. Εάν το Συμβαλλόμενο Μέρος διαβιβάσει στον Γ ενικό 
Γ ραμματέα ειδοποίηση όπως προβλέπεται στην παρά¬ 
γραφο 2(β) του παρόντος άρθρου, μπορεί, εφόσον δεν 
έχει γνωστοποιήσει στον Γ ενικό Γ ραμματέα την αποδοχή 
του, να υποβάλει ένσταση για την προτεινόμενη τροπο¬ 
ποίηση εντός εννέα μηνών από την λήξη της περιόδου των 
έξι μηνών που προβλέπεται σε σχέση με την αρχική κοι¬ 
νοποίηση. 

4. Εάν δηλωθεί αντίρρηση για την προτεινόμενη τροπο¬ 
ποίηση σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 2 και 3 
του παρόντος άρθρου, η τροποποίηση θεωρείται ότι δεν 
έχει γίνει αποδεκτή και δεν έχει καμμία ισχύ. 

5. Εάν δεν έχει δηλωθεί αντίρρηση για την προτεινόμε- 
νη τροποποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 
του παρόντος άρθρου, η τροποποίηση θεωρείται ότι έχει 
γίνει αποδεκτή κατά την ημερομηνία που ορίζεται παρα¬ 
κάτω: 

(α) εάν κανένα Συμβαλλόμενο Μέρος δεν έχει αποστεί- 
λει ειδοποίηση στον Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με την 
παράγραφο 2(β) του παρόντος άρθρου, κατά την λήξη 
της περιόδου των έξι μηνών που αναφέρεται στην παρά¬ 
γραφο 2 του παρόντος άρθρου 1 


(β) εάνένατουλάχιστονΣυμβαλλόμενο Μέρος έχει απο- 
στείλει ειδοποίηση στον Γενικό Γραμματέα σύμφωνα με 
τηνπαράγραφο 2(β) του παρόντος άρθρου, κατάτηνενω- 
ρίτερη από τις δύο παρακάτω ημερομηνίες- 

- την ημερομηνία κατά την οποία όλα τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη τα οποία απέστειλαν τέτοια ειδοποίηση, έχουν πλη¬ 
ροφορήσει τον Γ ενικό Γ ραμματέα για την από μέρους 
τους αποδοχή της προτεινόμενης τροποποίησης, με την 
επιφύλαξη όμως ότι, εάν όλες οι αποδοχές είχαν γνωστο¬ 
ποιηθεί πριν την λήξη της περιόδου των έξι μηνών που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η 
ημερομηνία πρέπει να είναι εκείνη της λήξης αυτής της 
περιόδου- 

- την ημερομηνία λήξης της περιόδου των εννέα μηνών 
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρ¬ 
θρου. 

6. Οποιαδήποτε τροποποίηση που θεωρείται ότι έχει γί¬ 
νει αποδεκτή, τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την ημερο¬ 
μηνία κατά την οποία θεωρήθηκε ότι έγινε αποδεκτή. 

7. Ο Γ ενικός Γ ραμματέας οφείλει να πληροφορεί το τα¬ 
χύτερο δυνατό όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη εάν έχει δη¬ 
λωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση για την προτεινόμενη τρο¬ 
ποποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 2(α) του παρό¬ 
ντος άρθρου, και εάν ένα ή περισσότερα Συμβαλλόμενα 
Μέρη του απέστειλαν ειδοποίηση σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 2(β) του παρόντος άρθρου. Εάν ένα ή περισσότε¬ 
ρα Συμβαλλόμενα Μέρη του απέστειλαν τέτοια ειδοποίη¬ 
ση, πρέπει στην συνέχεια να κρατά συνεχώς ενήμερα όλα 
τα Συμβαλλόμενα Μέρη για το κατά πόσο το Συμβαλλό¬ 
μενο Μέρος ή τα Συμβαλλόμενα Μέρη που έχουν απο- 
στείλει τέτοια ειδοποίηση προβάλλουν τελικά αντίρρηση 
για την προτεινόμενη τροποποίηση ή την αποδέχονται. 

8. Ανεξάρτητα από την διαδικασία τροποποίησης που 
καθορίζεται στις παραγράφους 1 έως 6 του παρόντος άρ¬ 
θρου, τα παραρτήματα και προσαρτήματα της Συμφωνίας 
αυτής είναι δυνατόν να τροποποιηθούν κατόπιν συμφω¬ 
νίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών όλων των Συμβαλλομέ- 
νων Μερών. Εάν η αρμόδια αρχή ενός Συμβαλλόμενου Μέ¬ 
ρους έχει δηλώσει ότι σύμφωνα με την εθνική του νομοθε¬ 
σία η συμφωνία του εξαρτάται από ειδική εξουσιοδότηση 
ή από έγκριση νομοθετικού φορέα, η συναίνεση αυτού του 
Συμβαλλόμενου Μέρους για την τροποποίηση κάποιου 
παραρτήματος δεν θεωρείται ότι έχει δοθεί έως ότου το 
Συμβαλλόμενο Μέρος ειδοποιήσει τον Γ ενικό Γ ραμματέα 
ότι έχει ληφθεί η αναγκαία εξουσιοδότηση ή έγκριση. Η 
συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών δύναται να προ¬ 
βλέπει ότι κατά την διάρκεια μεταβατικής περιόδου τα πα¬ 
λαιό παραρτήματα πρέπει να παραμένουν σε ισχύ, εν όλω 
ή εν μέρει, συγχρόνως μετά νέα παραρτήματα. Ο Γενικός 
Γ ραμματέας πρέπει να καθορίζει την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος των νέων κειμένων που θα προκύπτουν από αυτές 
τις τροποποιήσεις. 

Άρθρο 19 

Πέραν της κοινοποίησης των ειδοποιήσεων προς τα 
Συμβαλλόμενα Μέρη, όπως προβλέπεται στα άρθρα 17 
και 18 της παρούσας Συμφωνίας, ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
των Ηνωμένων Εθνών οφείλει να ειδοποιεί τα Κράτη που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφο 1 της παρούσας 
Συμφωνίας, και τα Κράτη που έχουν καταστεί Συμβαλλό¬ 
μενα Μέρη σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφο 2, για: 

(α) τις υπογραφές, κυρώσεις και προσχωρήσεις σύμ¬ 
φωνα με το άρθρο 9' 
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(β) τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της παρούσας Συμ¬ 
φωνίας βάσει του άρθρου 11 1 
(γ) τις καταγγελίες σύμφωνα με το άρθρο 12' 

(δ) την λήξη ισχύος της παρούσας Συμφωνίας σύμφω¬ 
να με το άρθρο 13' 

(ε) τις γνωστοποιήσεις που έχουν ληφθεί σύμφωνα με 
τα άρθρα 10 και 14' 

(στ) τις δηλώσεις και γνωστοποιήσεις που έχουν ληφθεί 
σύμφωνα μετο άρθρο 16, παραγράφους 1 και2' 

(ζ) την έναρξη ισχύος οποιοσδήποτε τροποποίησης βά¬ 
σει του άρθρου 18. 

Άρθρο 20 

Μετάτην31η Μάίου 1971 το πρωτότυπο της παρούσας 
Συμφωνίας πρέπει να κατατεθεί στον Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος οφείλει να διαβιβάσει επι¬ 
κυρωμένα πιστά αντίγραφα σε καθένα από τα Κράτη που 
αναφέρονται στο άρθρο 9, παραγράφους 1 και 2 της πα¬ 
ρούσας Συμφωνίας. 

ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι, νό¬ 
μιμα εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την πα¬ 
ρούσα Συμφωνία. 

ΥΠΕΓΡΑΦΗ στην Γενεύη, σήμερα πρώτη Σεπτεμβρίου 
του έτους χίλια εννιακόσια εβδομήντα σε ένα αντίτυπο 
στην αγγλική, γαλλική και ρωσική· και τα τρία κείμενα εί¬ 
ναι εξίσου πρωτότυπα. 

Παράρτημα 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 4 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Μονωμένος εξοπλισμός. Εξοπλισμός του οποίου το 
σώμα 5 είναι κατασκευασμένο με μονωτικά τοιχώματα, θύ- 
ρες, δάπεδο και οροφή, με τα οποία οι ανταλλαγές θερ¬ 
μότητας μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του 
σώματος μπορούν να περιοριστούν κατά τρόπο ώστε ο 
ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας (συντελεστής Κ) 
να είναι τέτοιος για να μπορεί ο εξοπλισμός να καταταχθεί 
σε μία από τις παρακάτω δύο κατηγορίες: 

Ι Ν = Κανονικά μονωμένος εξοπλισμός- χαρακτηριζόμενος από 

συντελεστή Κ ίσο ή μικρό¬ 
τερο από 0,70 \Λ//ηι 2 .Κ 

Ιρ = Βαρειά μονωμένος εξοπλισμός 
χαρακτηριζόμενος από: - συντελεστή Κ ίσο ή μικρό¬ 

τερο από 0,40 \Λ//γπ 2 .Κ 
- τοιχώματα πάχους του¬ 
λάχιστον 45 χιλ. για μετα¬ 
φορικό εξοπλισμό πλά¬ 
τους μεγαλύτερου από 
2,50 μ. 

Η δεύτερη αυτή προϋπόθεση, ωστόσο, δεν απαιτείται 
για μεταφορικό εξοπλισμό που σχεδιάστηκε πριντην ημε¬ 
ρομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω τροποποίησης 6 και 
κατασκευάστηκε πριν την ημερομηνία αυτή ή κατά την 
διάρκεια περιόδου τριών ετών μετά την ημερομηνία αυτή. 

Ο ορισμός του συντελεστή Κ και η περιγραφή της με¬ 
θόδου που θα χρησιμοποιηθεί για την μέτρησή του, δίδο¬ 
νται στο προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος. 


2. Ψυχόμενος εξοπλισμός. Μονωμένος εξοπλισμός ο 
οποίος, χρησιμοποιώντας πηγή ψύχους (φυσικό πάγο, με 
ή χωρίς προσθήκη άλατος εύτηκτες πλάκες ξηρό πάγο, 
με ή χωρίς έλεγχο εξάχνωσης υγροποιημένα αέρια, με ή 
χωρίς έλεγχο εξάτμισης κλπ.) εκτός από μηχανική μονά¬ 
δα ή μονάδα «απορρόφησης», έχει την δυνατότητα, με 
μέση εξωτερική θερμοκρασία +30° θ, να χαμηλώνει την 
θερμοκρασία εντόςτου κενού σώματος και στην συνέχεια 
να την διατηρεί: 

σε + 7° Ο το ανώτερο στην περίπτωση της κλάσης Α¬ 
σε -10° θ το ανώτερο στην περίπτωση της κλάσης Β 1 
σε - 20° θ το ανώτερο στην περίπτωση της κλάσης θ 1 και 
σε 0° θ το ανώτερο στην περίπτωση της κλάσης Ω, 
με την βοήθεια κατάλληλων ψυκτικών μέσων και εξαρ¬ 
τημάτων. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να περιλαμβάνει 
ένα ή περισσότερα διαμερίσματα, δοχεία ή δεξαμενές για 
το ψυκτικό μέσο. Τα εν λόγω διαμερίσματα, δοχεία ή δε¬ 
ξαμενές πρέπει να: 

έχουν την δυνατότητα να γεμίζονται και να ξαναγεμίζο¬ 
νται από έξω και 

έχουν χωρητικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του πα¬ 
ραρτήματος 1, προσαρτήματος 2, παραγράφου 34. 

Ο συντελεστής Κτου εξοπλισμού των κλάσεων Β και θ 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή μικρότερος από 
0,4\Λ//πΓ.Κ. 

3. Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός. Μονωμένος εξο¬ 
πλισμός, είτε εφοδιασμένος με δική του ψυκτική συσκευή 
ή εξυπηρετούμενος μαζί με άλλες μονάδες μεταφορικού 
εξοπλισμού από τέτοια συσκευή (μονάδα μηχανικού συ¬ 
μπιεστή, μονάδα «απορρόφησης» κλπ.). Η συσκευή πρέ¬ 
πει να έχει την δυνατότητα, με μέση εξωτερική θερμο¬ 
κρασία +30° θ, να χαμηλώνει την θερμοκρασία εντός του 
κενού σώματος και έπειτα να την διατηρεί συνεχώς μετον 
ακόλουθο τρόπο: 

Στην περίπτωση των κλάσεων Α, Β και θ σε οποιαδήπο¬ 
τε επιθυμητή πρακτικά σταθερή τιμή 1, σύμφωνα μετά κά¬ 
τωθι καθοριζόμενα πρότυπα για τις τρεις κλάσεις: 

Κλάση Α. Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδιασμέ¬ 
νος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η I; να μπορεί να επι¬ 
λέγεται μεταξύ +12° θ και 0° θ συμπεριλαμβανομένων 
αυτών. 

Κλάση Β. Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδιασμέ¬ 
νος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η I; να μπορεί να επι¬ 
λέγεται μεταξύ +12° θ και -10° θ συμπεριλαμβανομένων 
αυτών. 

Κλάση θ. Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδιασμέ¬ 
νος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η I; να μπορεί να επι¬ 
λέγεται μεταξύ +12° θ και -20° θ συμπεριλαμβανομένων 
αυτών. 

Στην περίπτωση των κλάσεων Ω, Ε και Ρ μια καθορισμέ¬ 
νη πρακτικά σταθερή τιμή ζ σύμφωνα με τα κάτωθι καθο¬ 
ριζόμενα πρότυπα για τις τρεις κλάσεις: 

Κλάση Ω. Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδιασμέ¬ 
νος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η Ιί να είναι ίση ή μι¬ 
κρότερη από 0° θ. 

Κλάση Ε. Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδιασμέ- 


4 Σιδηροδρομικό όχημα, φορτηγά αυτοκίνητα, ρυμουλκούμενα οχήματα, ημιρυμουλκούμενα οχήματα, εμπορευματοκιβώτια και άλ¬ 
λος παρόμοιος εξοπλισμός. 

5 Στην περίπτωση δεξαμενών, ο όρος “σώμα" θα σημαίνει υπό αυτόν τον ορισμό την ίδια την δεξαμενή. 

6 Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τροποποίησης είναι η 15η Μάίου 1991. 
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νος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η Ιί να είναι ίση ή μι¬ 
κρότερη από -10° Ο. 

Κλάση Ρ. Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός εφοδιασμέ¬ 
νος με ψυκτική συσκευή τέτοια ώστε η Ιί να είναι ίση ή μι¬ 
κρότερη από -20° Ο . Ο συντελεστής Κ εξοπλισμού των 
κλάσεων Β, Ο, Ε και Ρ πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι 
ίσος ή μικρότερος από 0,40\Λ//πι 2 .Κ. 

4. Θερμαινόμενος εξοπλισμός. Μονωμένος εξοπλισμός 
εφοδιασμένος με θερμαντική συσκευή που έχειτην δυνα¬ 
τότητα να αυξάνει την θερμοκρασία εντός του κενού σώ¬ 
ματος και στην συνέχεια να την διατηρεί για τουλάχιστον 
12 ώρες χωρίς ανανέωση παροχής σε πρακτικά σταθερή 
τιμή όχι μικρότερη από +12° Θ' όταν η μέση εξωτερική 
θερμοκρασία του σώματος είναι η αναφερόμενη παρακά¬ 
τω για τις δύο κλάσεις: 

Κλάση Α. Θερμαινόμενος εξοπλισμός για χρήση όταν η 
μέση εξωτερική θερμοκρασία είναι -10° Θ και 
Κλάση Β. Θερμαινόμενος εξοπλισμός για χρήση όταν η 
μέση εξωτερική θερμοκρασία είναι -20° Θ. 

Ο συντελεστής Κ εξοπλισμού της κλάσης Β πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να είναι ίσος ή μικρότερος από 
0,40νν/πι 2 .Κ. 

5. Μεταβατικές διατάξεις. Για χρονικό διάστημα τριών 
ετών αφότου ετέθη σε ισχύ η παρούσα Συμφωνία βάσει 
των διατάξεων του άρθρου 11, παραγράφου 1 της Συμ¬ 
φωνίας, ο ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας (συ¬ 
ντελεστής Κ) δύναται, σε περίπτωση εξοπλισμού που ήδη 
βρίσκεται σε χρήση εκείνη την ημερομηνία, να είναι ίσος 
ή μικρότερος από: 

0,90\Α//πι 2 .Κ στην περίπτωση μονωμένου εξοπλισμού 
της κατηγορίας ΙΝ, ψυχόμενου εξοπλισμού της κλάσης Α, 
όλου του μηχανικά ψυχόμενου εξοπλισμού και θερμαινό¬ 
μενου εξοπλισμού της κλάσης Α και 
0,60\Α//πι 2 .Κ στην περίπτωση ψυχόμενου εξοπλισμού 
των κλάσεων Β και Θ και θερμαινόμενου εξοπλισμού της 
κλάσης Β. 

Επιπλέον, μετά την περίοδο των τριών ετών που αναφέ- 
ρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και 
μέχρις ότου αποσυρθεί ο εξοπλισμός οριστικά από την 
λειτουργία, ο συντελεστής Κτου εν λόγω μηχανικά ψυχό¬ 
μενου εξοπλισμού των κλάσεων Β, Ο, Ε και Ρ, δύναται να 
ισούται με 0,70\Λ//πι 2 .Κ. 

Οι μεταβατικές αυτές διατάξεις δεν αποκλείουν, όμως, 
την εφαρμογή οποιωνδήποτε αυστηρότερων κανονισμών 
που θα θεσμοθετηθούν από ορισμένα Κράτη για εξοπλι¬ 
σμό εγγεγραμμένο στην δική τους επικράτεια. 

Παράρτημα 1, Προσάρτημα 1 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ, ΨΥΧΟΜΕΝΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΥΧΟΜΕΝΩΝ Ή ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 

1. Έλεγχοι ως προς την συμμόρφωση με τα πρότυπα 
που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα πρέπει να 
πραγματοποιούνται: 

(α) προτού ο εξοπλισμός τεθεί σε χρήση 1 

(β) περιοδικά, τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι έτη 1 

(γ) όποτε ζητηθεί από την αρμόδια αρχή. 

Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στο προ¬ 
σάρτημα 2, παραγράφους 29 και 49 του παρόντος πα¬ 
ραρτήματος, οι έλεγχοι πρέπει να πραγματοποιούνται 


στους σταθμούς ελέγχου που καθορίζονται ή εγκρίνονται 
από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία είναι εγγε¬ 
γραμμένος ή καταχωρημένος ο εξοπλισμός, εκτός εάν, 
στην περίπτωση ελέγχου αναφερόμενου στο (α) ανωτέ¬ 
ρω, έχει πραγματοποιηθεί ήδη έλεγχος του ίδιου του εξο¬ 
πλισμού ή του πρωτοτύπου του σε σταθμό ελέγχου κα¬ 
θορισμένου ή εγκεκριμένου από την αρμόδια αρχή της 
χώρας στην οποία κατασκευάστηκε ο εξοπλισμός. 

2. (α) Νέος εξοπλισμός καθορισμένου τύπου παραγό- 
μενος εν σειρά δύναται να εγκριθεί με τον έλεγχο μιας μο¬ 
νάδας αυτού του τύπου. Εάν η ελεγχθείσα μονάδα πληροί 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την κατηγορία 
στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει, η έκθεση ελέγχου πρέ¬ 
πει να θεωρείται ως Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου. Η 
ισχύς του πιστοποιητικού αυτού θα λήγει στο τέλος πε¬ 
ριόδου έξι ετών. 

(β) Η αρμόδια αρχή οφείλει να λαμβάνει μέτρα προκει- 
μένου να επαληθεύει ότι η παραγωγή των υπολοίπων μο¬ 
νάδων γίνεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο. Γ ια τον 
σκοπό αυτό δύναται να ελέγχει δοκιμάζοντας μονάδες 
δειγματοληπτικά που λαμβάνονται τυχαία από τις σειρές 
παραγωγής. 

(γ) Μια μονάδα δενπρέπει να θεωρείται ότι είναιτου ίδι¬ 
ου τύπου με την ελεγχθείσα μονάδα, εκτός εάν πληροί τις 
ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις: 

(ί) Εάν πρόκειται για μονωμένο εξοπλισμό οπότε ο εξο¬ 
πλισμός αναφοράς μπορεί να είναι μονωμένος, ψυχόμε¬ 
νος, μηχανικά ψυχόμενος ή θερμαινόμενος, 
η κατασκευή πρέπει να είναι συγκρίσιμη και συγκεκρι¬ 
μένα το μονωτικό υλικό και η μέθοδος μόνωσης πρέπει να 
είναι πανομοιότυπα 1 

το πάχος του μονωτικού υλικού δεν πρέπει να είναι μι¬ 
κρότερο από εκείνο του εξοπλισμού αναφοράς 1 
τα εσωτερικά εξαρτήματα πρέπει να είναι πανομοιότυ¬ 
πα ή απλοποιημένα 1 

ο αριθμός των θυρών και ο αριθμός των στομίων ή άλ¬ 
λων ανοιγμάτων πρέπει να είναι ίδιος ή μικρότερος 1 και 
το εμβαδόν της εσωτερικής επιφάνειας του σώματος 
πρέπει να είναι το πολύ 20% μεγαλύτερο ή μικρότερο 
(ϋ) Εάν πρόκειται για ψυχόμενο εξοπλισμό, οπότε και ο 
εξοπλισμός αναφοράς πρέπει να είναι ψυχόμενος, 
πρέπει να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο (ί) 
ανωτέρω 1 

οι συσκευές εσωτερικού αερισμού πρέπει να είναι συ¬ 
γκρίσιμες 

η πηγή ψύξης πρέπει να είναι πανομοιότυπη 1 και 
το απόθεμα ψύχους ανά μονάδα εμβαδού εσωτερικής 
επιφάνειας πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο 1 
(ίϋ) Εάν πρόκειται για μηχανικά ψυχόμενο εξοπλισμό, 
οπότε και ο εξοπλισμός αναφοράς πρέπει να είναι είτε: 
(α) μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός, 

- πρέπει να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο (ί) 
ανωτέρω και 

- η πραγματική ψυκτική ικανότητα της συσκευής μηχα¬ 
νικής ψύξης ανά μονάδα εμβαδού εσωτερικής επιφάνει¬ 
ας υπό τις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη ή ίση 1 

είτε (β) μονωμένος εξοπλισμός για τον οποίον υπάρχει 
η πρόθεση να εφοδιαστεί αργότερα με συσκευή μηχανι¬ 
κής ψύξης και ο οποίος έχει ολοκληρωθεί ως προς κάθε 
λεπτομέρεια, ωστόσο με την συσκευή ψύξης να έχει αφαι- 
ρεθεί και το άνοιγμα να έχει πληρωθεί, κατά την διάρκεια 
της μέτρησης του συντελεστή Κ, με κλειστά επιστομιακά 
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πανέλα (ρ3ΠθΙε) του ίδιου συνολικού πάχους και τύπου 
μόνωσης όπως έχουν τοποθετηθεί στο εμπρόσθιο τοίχω¬ 
μα. Σε αυτήν την περίπτωση: 

- πρέπει να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο (ί) 
ανωτέρω 1 και 

- η πραγματική ψυκτική ικανότητα της συσκευής μηχα¬ 
νικής ψύξης που έχει τοποθετηθεί στον μονωμένο εξοπλι¬ 
σμό αναφοράς πρέπει να είναι η οριζόμενη στο παράρτη¬ 
μα 1, προσάρτημα 2, παράγραφο 41. 

(ίν) Εάν πρόκειται για θερμαινόμενο εξοπλισμό, οπότε ο 
εξοπλισμός αναφοράς δύναται να είναι μονωμένος ή 
θερμαινόμενος εξοπλισμός, 

- πρέπει να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο (ί) 
ανωτέρω 1 

- η πηγή θερμότητας πρέπει να είναι πανομοιότυπη 1 και 

- η θερμαντική ικανότητα της συσκευής θέρμανσης ανά 
μονάδα εσωτερικού εμβαδού πρέπει να είναι μεγαλύτερη 

ή ίση- 

(δ) Εάν κατά την διάρκεια της εξαετούς περιόδου οι σει¬ 
ρές παραγωγής ξεπεράσουντις 100 μονάδες, η αρμόδια 
αρχή οφείλει να καθορίζει το ποσοστό των μονάδων προς 
έλεγχο. 

3. Οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που πρέπει να χρησιμο¬ 
ποιούνται κατά τον έλεγχο για συμμόρφωση με τα πρότυ¬ 
πα περιγράφονται στο προσάρτημα 2 του παρόντος πα¬ 
ραρτήματος. 

4. Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με τα πρότυπα εκδί- 
δεται από την αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία είναι 
εγγεγραμμένος ή καταχωρημένος ο εξοπλισμός σε έντυ¬ 
πο σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο προ¬ 
σάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος. 

Στην περίπτωση εξοπλισμού που μεταφέρεται σε άλλη 
χώρα που είναι Συμβαλλόμενο Μέρος στην ΑΤΡ, αυτός 
πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα, έτσι 
ώστε η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία πρόκειται να 
εγγράφει ή να καταχωρηθεί ο εξοπλισμός δύναται να εκ- 
δώσει πιστοποιητικό ΑΤΡ: 

(α) σε όλες τις περιπτώσεις, από την έκθεση ελέγχου - 
του ίδιου του εξοπλισμού ή, στην περίπτωση εξοπλισμού 
παραγόμενου εν σειρά, του εξοπλισμού αναφοράς 1 

(β) σε όλες τις περιπτώσεις, από το πιστοποιητικό ΑΤΡ 
που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της χώρας κατα¬ 
σκευής ή, για εξοπλισμό σε χρήση, από την αρμόδια αρ¬ 
χή της χώρας εγγραφής του. Αυτό το πιστοποιητικό θεω¬ 
ρείται προσωρινό πιστοποιητικό που ισχύει, εάν είναι 
απαραίτητο, για τρεις μήνες 1 

(γ) στην περίπτωση εξοπλισμού παραγόμενου εν σειρά, 
από τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού προς πι¬ 
στοποίηση - αυτές οι προδιαγραφές πρέπει να καλύπτουν 
τα ίδια στοιχεία, όπως οι περιγραφικές σελίδες που αφο- 
ρούντον εξοπλισμό ο οποίος παρουσιάζεται στην έκθεση 
ελέγχου. 

Στην περίπτωση εξοπλισμού που μεταφέρεται αφότου 
έχει χρησιμοποιηθεί, ο εξοπλισμός δύναται να υπόκειται 
σε οπτική επιθεώρηση για να βεβαιωθεί η ταυτότητά του, 
προτού η αρμόδια αρχή της χώρας στην οποία πρόκειται 
να εγγράφει ή να καταχωρηθεί ο εξοπλισμός εκδώσει πι¬ 
στοποιητικό συμμόρφωσης. Το πιστοποιητικό ή επικυρω¬ 
μένο ακριβές φωτοαντίγραφο αυτού πρέπει να συνοδεύ¬ 
ει τον εξοπλισμό κατά την διάρκεια της μεταφοράς και να 
επιδεικνύεται όποτε ζητηθεί από τις αρχές ελέγχου. 
Ωστόσο, εάν η πινακίδα πιστοποίησης του κατασκευαστή 
που παρουσιάζεται στο προσάρτημα 3 του παρόντος πα¬ 


ραρτήματος, είναι επικολλημένη στον εξοπλισμό, η προ- 
αναφερόμενη πινακίδα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ισότι¬ 
μη με πιστοποιητικό ΑΤΡ. Αυτή η πινακίδα πιστοποίησης 
πρέπει να αφαιρείται μόλις ο εξοπλισμός παύσει να αντα- 
ποκρίνεται στα πρότυπα που καθορίζονται στο παρόν πα¬ 
ράρτημα. Εάν ο εξοπλισμός δεν δύναται να χαρακτηρι¬ 
στεί ως ανήκων σε κατηγορία ή κλάση, παρά μόνο βάσει 
των μεταβατικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στην 
παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήματος, η ισχύς του 
εκδοθέντος γι’ αυτόν τον εξοπλισμό πιστοποιητικού πε¬ 
ριορίζεται στην περίοδο που ορίζεται στις προαναφερό- 
μενες μεταβατικές διατάξεις. 

5. Στον εξοπλισμό πρέπει να τοποθετούνται διακριτικά 
σήματα και στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του προ¬ 
σαρτήματος 4 του παρόντος παραρτήματος, και πρέπει να 
αφαιρούνται μόλις παύσει ο εξοπλισμός να ανταποκρίνεται 
στα πρότυπα που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα. 

6. Τα μονωμένα σώματα «μονωμένου», «ψυχόμενου», 
«μηχανικά ψυχόμενου» ή «θερμαινόμενου» μεταφορικού 
εξοπλισμού και οι θερμικές συσκευές τους πρέπει να φέ¬ 
ρουν καθένα τους μόνιμα διακριτικά σήματα επικολλημέ¬ 
να από τον κατασκευαστή και να περιλαμβάνουν τουλάχι¬ 
στον τα ακόλουθα στοιχεία: 

Την χώρα κατασκευής ή τα γράμματα που χρησιμοποι¬ 
ούνται στην διεθνή οδική κυκλοφορία 1 
Το όνομα του κατασκευαστή ή της εταιρίας 1 
Το μοντέλο (ψηφία και/ή γράμματα) 1 
Τον αριθμό σειράς παραγωγής 1 
Τον μήνα και το έτος κατασκευής. 

Παράρτημα 1, Προσάρτημα 2 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ Ή ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
1. Συντελεστής Κ. Ο ολικός συντελεστής θερμοπερατό- 
τητας (συντελεστής Κ) που αντιπροσωπεύειτην μονωτική 
ικανότητα του εξοπλισμού καθορίζεται με το παρακάτω 


Κ = - 

5.ΔΘ 

όπου \Α/ είναι η θερμική ικανότητα που απαιτείται σε σώ¬ 
μα μέσου εμβαδού 3 για την διατήρηση της απόλυτης δια¬ 
φοράς Δθ μεταξύ της μέσης εσωτερικής θερμοκρασίας θί 
και της μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας Θθ κατά την 
διάρκεια συνεχούς λειτουργίας όταν η μέση εξωτερική 
θερμοκρασία Θθ είναι σταθερή. 

2. Το μέσο εμβαδόν επιφάνειας 3 του σώματος είναι ο 
γεωμετρικός μέσος όρος του εμβαδού της εσωτερικής 
επιφάνειας 3, και του εμβαδού της εξωτερικής επιφάνει¬ 
ας 3@του σώματος: 

3 = 

Κατά τον προσδιορισμό των εμβαδών των δύο επιφανει¬ 
ών 3; και 3@ λαμβάνονται υπ’ όψη οι κατασκευαστικές ιδιο¬ 
μορφίες και οι επιφανειακές ανωμαλίες του σώματος, 
όπως τα στρογγυλεύματα, οι αψίδες τωντροχών και τα πα¬ 
ρόμοια, και σημειώνονται με την κατάλληλη επικεφαλίδα 
στην έκθεση ελέγχου που ορίζεται παρακάτω στο παρόν 
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εντούτοις, εάν το σώμα είναι καλυμμένο με κυματοειδή με¬ 
ταλλικά ελάσματα το εμβαδόν που θα ληφθεί υπόψη είναι 
εκείνο της επίπεδης επιφάνειας που καλύπτεται με αυτά, 
και όχι εκείνο της ανεπτυγμένης κυματοειδούς επιφάνειας. 

3. Στην περίπτωση παραλληλεπίπεδων σωμάτων, η μέ¬ 
ση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος θί είναι ο αριθ¬ 
μητικός μέσος όρος των θερμοκρασιών που μετριούνται 
10 εκ. από τα τοιχώματα στα παρακάτω 12 σημεία: 

(α) στις οκτώ εσωτερικές γωνίες του σώματος και 
(β) στα κέντρα των τεσσάρων εσωτερικών όψεων που 
έχουν το μεγαλύτερο εμβαδόν. 

Εάν το σώμα δεν είναι παραλληλεπίπεδο, τα 12 σημεία 
μέτρησης πρέπει να κατανέμονται όσο το δυνατόν ικανο¬ 
ποιητικότερα λαμβανομένου υπ’ όψη του σχήματος του 
σώματος. 

4. Στην περίπτωση παραλληλεπίπεδων σωμάτων, η μέ¬ 
ση εξωτερική θερμοκρασία του σώματος Θθ είναι ο αριθ¬ 
μητικός μέσος όρος των θερμοκρασιών που μετριούνται 
10 εκ. από τα τοιχώματα στα παρακάτω 12 σημεία: 

(α) στις οκτώ εξωτερικές γωνίες του σώματος και 
(β) στα κέντρα των τεσσάρων εξωτερικών όψεων που 
έχουν το μεγαλύτερο εμβαδόν. 

Εάν το σώμα δεν είναι παραλληλεπίπεδο, τα 12 σημεία 
μέτρησης πρέπει να κατανέμονται όσο τον δυνατόν ικα¬ 
νοποιητικότερα λαμβανομένου υπ’ όψη του σχήματος 
του σώματος. 

5. Η μέση θερμοκρασία των τοιχωμάτων του σώματος 
είναι ο αριθμητικός μέσος όρος της μέσης εξωτερικής 
θερμοκρασίας του σώματος και της μέσης εσωτερικής 
θερμοκρασίας του σώματος: 

Θ Θ + θ| 

2 

6. Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερι¬ 
κή θερμοκρασία του σώματος, λαμβανόμενες σε σταθε¬ 
ρή χρονική περίοδο τουλάχιστον 12 ωρών, δεν πρέπει να 
διαφέρουν περισσότερο από + 0,3° Ο, και αυτές οι θερ¬ 
μοκρασίες δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο από + 
1,0° Ο κατά τις προηγούμενες 6 ώρες. 

Η διαφορά μεταξύ της θερμικής ικανότητας που μετρά- 
ται σε δύο περιόδους τουλάχιστον 3 ωρών στην αρχή και 
στο τέλος της περιόδου σταθερής κατάστασης οι οποίες 
απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 6 ώρες, πρέπει να είναι 
μικρότερη από 3%. 

Οι μέσες τιμές των θερμοκρασιών και της θερμικής ικα¬ 
νότητας των τελευταίων τουλάχιστον 6 ωρών της περιό¬ 
δου σταθερής κατάστασης χρησιμοποιούνται κατά τον 
υπολογισμό του συντελεστή Κ. 

Οι μέσες εσωτερικές και εξωτερικές θερμοκρασίες 
στην αρχή και στο τέλος της τουλάχιστον 6 ωρών περιό¬ 
δου υπολογισμού δεν πρέπει να διαφέρουν περισσότερο 
από 0,2° Ο. 

Β. ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Διαδικασίες μέτρησης του συντελεστή Κ 

(α) Εξοπλισμός εκτός από δεξαμενές υγρών τροφίμων 

7. Η μονωτική ικανότητα πρέπει να μετράται σε συνεχή 
λειτουργία είτε με την μέθοδο εσωτερικής ψύξης είτε με 
την μέθοδο εσωτερικής θέρμανσης. Σε καθεμία από τις 
δύο περιπτώσεις το κενό σώμα πρέπει νατοποθετείται μέ¬ 
σα σε μονωμένο θάλαμο. 


8. Όποια κι εάν είναι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος, η 
μέση θερμοκρασία του μονωμένου θαλάμου πρέπει να 
διατηρείται σε όλη την διάρκεια της δοκιμής ομοιόμορφη 
και σταθερή, μέσα στα πλαίσια του +0,5ο Ο, σε επίπεδο 
τέτοιο ώστε η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτε¬ 
ρικού του εξοπλισμού και του μονωμένου θαλάμου να εί¬ 
ναι 25° Ο +2° Ο, με την μέση θερμοκρασία των τοιχωμά- 
τωντου σώματος να διατηρείται στους +20° Ο +0,5° Ο. 

Για περίοδο ενός έτους αφότου τεθεί σε ισχύ* η πα¬ 
ρούσα τροποποίηση, οι επισήμως αναγνωρισθέντες 
σταθμοί ελέγχου δύνανται να διορθώνουν με υπολογισμό 
την μετρημένη τιμή του συντελεστή Κ και να την κάνουν 
να αναφέρεται σε μέση θερμοκρασία τοιχώματος +20° Ο. 

9. Όταν ο ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας (συ¬ 
ντελεστής Κ) προσδιορίζεται με την μέθοδο εσωτερικής 
ψύξης, το σημείο δρόσου στην ατμόσφαιρα του μονωμέ¬ 
νου θαλάμου πρέπει να διατηρείται στους +25° Ο +2° Ο. 
Κατά την διάρκεια της δοκιμής, είτε με την μέθοδο εσω¬ 
τερικής ψύξης είτε με την μέθοδο εσωτερικής θέρμαν¬ 
σης, η ατμόσφαιρα του θαλάμου πρέπει να ρυθμιστεί να 
ανακυκλοφορεί συνέχεια, έτσι ώστε σε απόσταση 10 εκ. 
από τα τοιχώματα η ταχύτητα κίνησης του αέρα να διατη¬ 
ρείται μεταξύ 1 και 2 μέτρων/δευτερόλεπτο. 

10. Όπου εφαρμόζεται η μέθοδος εσωτερικής ψύξης 
πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο σώμα ένας ή περισσό¬ 
τεροι εναλλάκτες θερμότητας. Η επιφάνεια αυτών των 
εναλλακτών πρέπει να είναι τέτοια ώστε, εάν ένα ρευστό 
σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη των 0ο Ο * περάσει μέ¬ 
σω αυτών, η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος 
να παραμένει κάτω από +10° Ο, όταν επιτευχθεί συνεχής 
λειτουργία. Οπότε εφαρμόζεται η μέθοδος εσωτερικής 
θέρμανσης πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συ¬ 
σκευές θέρμανσης (αντιστάσεις και παρόμοια). Οι εναλ¬ 
λάκτες θερμότητας ή οι ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης 
πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ανεμιστήρα επαρκούς 
παροχής ώστε να επιτυγχάνονται 40 έως 70 εναλλαγές 
αέρα ανά ώρα σε σχέση με τον κενό όγκο του εξεταζόμε¬ 
νου σώματος, και η κατανομή αέρα σε όλες τις εσωτερι¬ 
κές επιφάνειες του εξεταζόμενου σώματος πρέπει να εί¬ 
ναι επαρκής για να διασφαλίσει ότι η μέγιστη διαφορά με¬ 
ταξύ των θερμοκρασιών οποιωνδήποτε δύο από τα 
δώδεκα σημεία που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος προσαρτήματος δεν υπερβαίνει τους 3° Ο, όταν 
επιτευχθεί συνεχής λειτουργία. 

11. Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας προστατευόμενα 
έναντι της ακτινοβολίας πρέπει να τοποθετούνται μέσα 
και έξω από το σώμα, στα σημεία που καθορίζονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος προσαρτήματος. 

12. Οι συσκευές για την παραγωγή και κατανομή της 
ψύξης ή της θερμότητας καθώς και για την μέτρηση της 
ποσότητας ψύξης ή θερμότητας που ανταλλάχθηκε και 
του ισότιμου θερμότητας των ανεμιστήρων διακίνησης 
του αέρα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία. Οι ηλεκτρικές 
απώλειες καλωδίων μεταξύ του οργάνου μέτρησης της 
προσδιδόμενης θερμότητας καιτου εξεταζόμενου σώμα¬ 
τος πρέπει να προσδιορίζονται με μέτρηση ή υπολογισμό 
και πρέπει να αφαιρούνται από την συνολικά προσδιδό- 
μενη θερμότητα που μετρήθηκε. 

13. Όταν επιτευχθεί συνεχής λειτουργία, η μέγιστη δια- 


' Αυτή η ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι η 22η Φεβρουάριου 1996 
* Για να αποφευχθεί η κατάψυξη 
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φορά μεταξύ των θερμοκρασιών στα θερμότερα και ψυ¬ 
χρότερα σημεία στο εξωτερικό μέρος του σώματος δεν 
πρέπει να ξεπερνά τους 2° Ο. 

14. Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερι¬ 
κή θερμοκρασία του σώματος πρέπει να διαβάζονται του¬ 
λάχιστον τέσσερις φορές ανά ώρα. 

15. Η δοκιμή πρέπει να συνεχίζεται όσο χρειάζεται για 
την διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας (βλέπε παρά¬ 
γραφο 6 του παρόντος προσαρτήματος). Εάν δεν είναι 
όλες οι μετρήσεις αυτόματες και καταγραφόμενες, η δο¬ 
κιμή πρέπει να συνεχίζεται για χρονικό διάστημα οκτώ 
διαδοχικών ωρών ώστε να διασφαλισθεί ότι η λειτουργία 
είναι συνεχής και να ληφθούν οι οριστικές ενδείξεις. 

(β) Δεξαμενές υγρών τροφίμων 

16. Η μέθοδος που περιγράφεται παρακάτω έχει εφαρ¬ 
μογή σε εξοπλισμό δεξαμενών με ένα ή πολλά διαμερί¬ 
σματα που προορίζεται αποκλειστικά για την μεταφορά 
υγρών τροφίμων, όπως το γάλα. Κάθε διαμέρισμα τέτοι¬ 
ων δεξαμενών πρέπει να έχει τουλάχιστον μία ανθρωπο¬ 
θυρίδα και σύνδεσμο σωλήνα εκκενώσεως όπου υπάρ¬ 
χουν πολλά διαμερίσματα, πρέπει να χωρίζονται μεταξύ 
τους με μη μονωμένα κατακόρυφα χωρίσματα. 

17. Η μονωτική ικανότητα πρέπει να ελέγχεται σε συνε¬ 
χή λειτουργία με εσωτερική θέρμανση της κενής δεξαμε¬ 
νής σε μονωμένο θάλαμο. 

18. Σε όλη την διάρκεια της δοκιμής η μέση θερμοκρα¬ 
σία του μονωμένου θαλάμου πρέπει να διατηρείται ομοιό¬ 
μορφη και σταθερή στους ± 0,5° Ο, σε επίπεδο τέτοιο ώστε 
η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του εσωτερικού του εξο¬ 
πλισμού και του μονωμένου θαλάμου να μην είναι μικρό¬ 
τερη από 25° Ο ± 2° Ο, με μέση θερμοκρασία των τοιχω- 
μάτωντου σώματος να διατηρείται στους +20°Ο ± 0,5°Ο. 

Για περίοδο ενός έτους αφότου τεθεί σε ισχύ η τροπο¬ 
ποίηση αυτή*, οι επισήμως αναγνωρισθέντες σταθμοί 
ελέγχου δύνανται να διορθώσουν με υπολογισμό την με¬ 
τρημένη τιμή του συντελεστή Κ και να την κάνουν να ανα- 
φέρεται σε μέση θερμοκρασία τοιχώματος +20° Ο. 

19. Η ατμόσφαιρα του θαλάμου πρέπει να ρυθμίζεται να 
ανακυκλοφορεί συνεχώς με τρόπο ώστε η ταχύτητα κίνη¬ 
σης του αέρα 10 εκ. από τα τοιχώματα να διατηρείται με¬ 
ταξύ 1 και 2 μέτρων/δευτερόλεπτο. 

20. Μέσα στην δεξαμενή πρέπει να τοποθετηθεί ένας 
εναλλάκτης θερμότητας. Εάν η δεξαμενή έχει πολλά δια¬ 
μερίσματα, πρέπει να τοποθετηθεί ένας εναλλάκτης σε 
κάθε διαμέρισμα. Οι εναλλάκτες πρέπει να είναι εφοδια¬ 
σμένοι με ηλεκτρικές αντιστάσεις και ανεμιστήρα με πα¬ 
ροχή επαρκή για να διασφαλίζει ότι όταν επιτευχθεί συνε¬ 
χής λειτουργία, η διαφορά της μέγιστης θερμοκρασίας 
και της ελάχιστης θερμοκρασίας μέσα σε κάθε διαμέρι¬ 
σμα να μην υπερβαίνει τους 3° Ο . Εάν η δεξαμενή περι¬ 
λαμβάνει πολλά διαμερίσματα, η διαφορά μεταξύ της μέ¬ 
σης θερμοκρασίας στο ψυχρότερο διαμέρισμα και της 
μέσης θερμοκρασίας στο θερμότερο διαμέρισμα δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους 2° Ο, με τις θερμοκρασίες να 
μετρώνται όπως ορίζεται στην παράγραφο 21 του παρό¬ 
ντος προσαρτήματος. 

21. Μέσα και έξω από την δεξαμενή, σε απόσταση 10 εκ. 
από τα τοιχώματα, πρέπει να τοποθετηθούν όργανα μέ¬ 
τρησης της θερμοκρασίας προστατευόμενα έναντι της 
ακτινοβολίας, σύμφωνα με τα ακόλουθα: 


(α) Εάν η δεξαμενή έχει ένα μόνο διαμέρισμα, πρέπει να 
γίνονται μετρήσεις σε τουλάχιστον 12 σημεία που καθο¬ 
ρίζονται ως εξής: 

Στα τέσσερα άκρα δύο διαμέτρων σε ορθές γωνίες με¬ 
ταξύ τους, μίας οριζόντιας και μιας κατακόρυφης, κοντά 
σε καθένα από τα δύο άκρα της δεξαμενής 1 

Στα τέσσερα άκρα δύο διαμέτρων σε ορθές γωνίες με¬ 
ταξύ τους, με κλίση σε γωνία 45ο προς την οριζόντια στο 
αξονικό επίπεδο της δεξαμενής. 

(β) Εάν η δεξαμενή έχει πολλά διαμερίσματα, τα σημεία 
μέτρησης πρέπει να είναι τα εξής: 

για καθένα από τα δύο ακραία διαμερίσματα τουλάχι¬ 
στον τα ακόλουθα: 

Τα άκρα οριζόντιας διαμέτρου κοντά στην άκρη και τα 
άκρα κατακόρυφης διαμέτρου κοντά στο χώρισμα 1 

για καθένα από τα άλλα διαμερίσματα τουλάχιστον τα 
ακόλουθα: 

Τα άκρα διαμέτρου με κλίση σε γωνία 45ο προς την ορι¬ 
ζόντια, κοντά σε ένα από τα χωρίσματα, και τα άκρα δια¬ 
μέτρου κατακόρυφης προς το πρώτο και κοντά στο άλλο 
χώρισμα 1 

Η μέση εσωτερική θερμοκρασία και η μέση εξωτερική 
θερμοκρασία της δεξαμενής πρέπει να είναι ο αριθμητι¬ 
κός μέσος όρος όλων των μετρήσεων που ελήφθησαν μέ¬ 
σα στην δεξαμενή και όλων των μετρήσεων που ελήφθη¬ 
σαν έξω από την δεξαμενή, αντίστοιχα. Στην περίπτωση 
δεξαμενής με πολλά διαμερίσματα, η μέση εσωτερική 
θερμοκρασία κάθε διαμερίσματος πρέπει να είναι ο αριθ¬ 
μητικός μέσος όρος των μετρήσεων, οι οποίες πρέπει να 
είναι τουλάχιστον τέσσερις, σε ότι αφορά στο συγκεκρι¬ 
μένο διαμέρισμα. 

22. Πρέπει να τεθούν σε λειτουργία οι συσκευές για 
θέρμανση και διακίνηση του αέρα και για την μέτρηση της 
ποσότητας της ανταλλαχθείσας θερμότητας και του ισο¬ 
δύναμου θερμότητας των ανεμιστήρων διακίνησης αέρα. 

23. Όταν επιτευχθεί συνεχής λειτουργία, η μέγιστη δια¬ 
φορά μεταξύ των θερμοκρασιών του θερμότερου και του 
ψυχρότερου σημείου στο εξωτερικό της δεξαμενής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τους 2° Ο. 

24. Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερι¬ 
κή θερμοκρασία της δεξαμενής πρέπει να διαβάζονται η 
καθεμία τους τουλάχιστον τέσσερις φορές την ώρα. 

25. Η δοκιμή πρέπει να συνεχίζεται όσο χρειάζεται για 
την διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας (βλέπε πα¬ 
ράγραφο 6 του παρόντος προσαρτήματος). Εάν δεν εί¬ 
ναι όλες οι μετρήσεις αυτόματες και καταγραφόμενες, 
η δοκιμή πρέπει να συνεχίζεται για χρονικό διάστημα 
οκτώ διαδοχικών ωρών για να διασφαλισθεί ότι η λει¬ 
τουργία είναι συνεχής και να ληφθούν οι οριστικές εν¬ 
δείξεις. 

(γ) Διατάξεις κοινές για όλους τους τύπους μονωμένου 
εξοπλισμού 

(ί) Επαλήθευση του συντελεστή Κ 

26. Όπου ο σκοπός των δοκιμών δεν είναι ο προσδιορι¬ 
σμός του συντελεστή Κ, αλλά απλώς η επαλήθευση ότι 
βρίσκεται κάτω από ορισμένο όριο, οι διεξαγόμενες δοκι¬ 
μές, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 7 έως 25 
του παρόντος προσαρτήματος, είναι δυνατόν να σταμα¬ 
τήσουν μόλις οι διεξαγώμενες μετρήσεις καταδείξουν ότι 
ο συντελεστής Κ ικανοποιεί τις απαιτήσεις. 


* Η ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι η 22η Φεβρουάριου 1996 
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(ϋ) Ακρίβεια μετρήσεων του συντελεστή Κ 

27. Οι σταθμοί ελέγχου πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 
τον εξοπλισμό και τα όργανα που απαιτούνται για να δια- 
σφαλισθεί ότι ο συντελεστής Κ προσδιορίζεται με ανώτα¬ 
το περιθώριο λάθους +10% όταν χρησιμοποιείται η μέ¬ 
θοδος εσωτερικής ψύξης και +5% όταν χρησιμοποιείται 
η μέθοδος εσωτερικής θέρμανσης. 

(ϋί) Εκθέσεις ελέγχων 

28. Έκθεση ελέγχου, η οποία θα αποτελείται από: 

Το Μέρος 1 σύμφωνα με το υπ’ αρ. ΙΑ ή 1Β υπόδειγμα 
που ακολουθεί παρακάτω και 
Το Μέρος 2 σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2Α ή 2Β υπόδειγμα 
που ακολουθεί παρακάτω. 

πρέπει να συντάσσεται για κάθε δοκιμή τμήματος του 
εξοπλισμού 

Έλεγχος της μονωτικής ικανότητας εξοπλισμού σε χρή¬ 
ση 

29. Για τους σκοπούς ελέγχου της μονωτικής ικανότη¬ 
τας κάθε μέρους του εξοπλισμού σε χρήση όπως ορίζεται 
στο προσάρτημα 1, παράγραφοι 1 (β) και 1 (γ) του παρό¬ 
ντος παραρτήματος, οι αρμόδιες αρχές δύνανται: 

να εφαρμόζουν τις μεθόδους που περιγράφονται στις 
παραγράφους 7 έως 27 του παρόντος προσαρτήματος ή 
να διορίζουν ειδικούς εμπειρογνώμονες για να εκτιμή- 
σουντην καταλληλότητα του εξοπλισμού για διατήρηση σε 
μία ή σε άλλη από τις κατηγορίες μονωμένου εξοπλισμού. 
Οι εμπειρογνώμονες αυτοί πρέπει να λάβουν υπ’ όψη τους 
τα παρακάτω στοιχεία και πρέπει να βασίζουντα συμπερά- 
σματάτους στα κριτήρια που αναφέρονται στην συνέχεια: 
(α) Γ ενική εξέταση του εξοπλισμού 
Η εξέταση αυτή πρέπει να έχει την μορφή επιθεώρησης 
του εξοπλισμού με σκοπό να προσδιοριστούν τα ακόλου¬ 
θα και με την παρακάτω σειρά: 

(ϊ) η γενική σχεδίαση της μονωτικής επένδυσης 
(ϋ) η μέθοδος εφαρμογής της μόνωσης 
(ϋί) το είδος και η κατάσταση των τοιχωμάτων 
(ίν) η κατάσταση του μονωμένου διαμερίσματος 
(ν) το πάχος των τοιχωμάτων 

καθώς και να γίνουν όλες οι κατάλληλες παρατηρήσεις 
όσον αφορά την μονωτική ικανότητα του εξοπλισμού. Γι' 
αυτόν τον σκοπό οι εμπειρογνώμονες δύνανται να ενερ¬ 
γήσουν ώστε ορισμένα τμήματα του εξοπλισμού να απο- 
συναρμολογηθούν και να ζητήσουν να τεθούν στην διά¬ 
θεσή τους άλατα έγγραφα που ενδέχεται να χρειαστεί να 
συμβουλευθούν (σχέδια, εκθέσεις ελέγχων, προδιαγρα¬ 
φές, τιμολόγια κλπ.). 

(β) Εξέταση για αεροστεγανότητα (δεν ισχύει για εξο¬ 
πλισμό δεξαμενών) 

Η επιθεώρηση πραγματοποιείται από παρατηρητή ο 
οποίος βρίσκεται μέσα στον εξοπλισμό που πρέπει να το¬ 
ποθετείται σε λαμπρά φωτιζόμενο χώρο. Δύναται να χρη¬ 
σιμοποιηθεί οποιαδήποτε μέθοδος που δίδει ακριβέστε¬ 
ρα αποτελέσματα. 

(γ) Αποφάσεις 

(ί) Εάν τα συμπεράσματα που αφορούν την γενική κα¬ 
τάσταση του σώματος είναι ευνοϊκά, ο εξοπλισμός επι¬ 
τρέπεται να παραμείνει σε χρήση ως μονωμένος εξοπλι¬ 
σμός της αρχικής κλάσης αυτού για περαιτέρω χρονικό 
διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών ετών. Εάν τα συμπε¬ 
ράσματα του εμπειρογνώμονα ή των εμπειρογνωμόνων 
είναι δυσμενή, ο εξοπλισμός επιτρέπεται να παραμείνει 
σε χρήση μόνο εάν περάσει επιτυχώς σε σταθμό ελέγχου 
τις δοκιμές που περιγράφονται στις παραγράφους 7 έως 


27 του παρόντος προσαρτήματος σε αυτήν την περίπτω¬ 
ση επιτρέπεται να παραμείνει σε χρήση για περαιτέρω 
χρονικό διάστημα έξι ετών. 

(ϋ) Στην περίπτωση εξοπλισμού με βαρειά μόνωση, αν 
τα συμπεράσματα του ειδικού εμπειρογνώμονα/νων δεί¬ 
χνουν ότι το σώμα είναι ακατάλληλο για να παραμείνει σε 
χρήση στην αρχική του κλάση, όμως ότι είναι κατάλληλο 
για να παραμείνει σε χρήση ως εξοπλισμός με κανονική 
μόνωση, τότε το σώμα δύναται να παραμείνει σε χρήση σε 
αρμόζουσα κλάση για περαιτέρω χρονικό διάστημα τριών 
ετών. Σε αυτή την περίπτωση, τα διακριτικά σήματα 
(όπως στο προσάρτημα 4 αυτού του παραρτήματος) πρέ¬ 
πει να αλλαχθούν καταλλήλως. 

(ϋί) Εάν ο εξοπλισμός συνίσταται από μονάδες εν σειρά 
παραγόμενου εξοπλισμού ενός συγκεκριμένου τύπου 
που πληροί τις προϋποθέσεις του προσαρτήματος 1, πα¬ 
ραγράφου 2 του παρόντος παραρτήματος, και ανήκει σε 
έναν ιδιοκτήτη, τότε, εκτός από μία επιθεώρηση κάθε μο¬ 
νάδας εξοπλισμού, δύναται να μετρηθεί ο συντελεστής Κ 
για όχι λιγότερο από 1 % του αριθμού των μονάδων, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 έως 27 του πα¬ 
ρόντος προσαρτήματος. Εάν τα αποτελέσματα των εξε¬ 
τάσεων και των μετρήσεων είναι ευνοϊκά, όλος ο εν λόγω 
εξοπλισμός επιτρέπεται να παραμείνει σε χρήση ως μο¬ 
νωμένος εξοπλισμός της αρχικής κλάσης αυτού για πε¬ 
ραιτέρω χρονικό διάστημα έξι ετών. 

(δ) Εκθέσεις ελέγχων 

Έκθεση ελέγχου, η οποία θα αποτελείται από 

Το Μέρος 1 σύμφωνα με το υπ’ αρ. ΙΑ υπόδειγμα που 
ακολουθεί παρακάτω και 

Το Μέρος 2 σύμφωνα με το υπ’ αρ. 3 υπόδειγμα που 
ακολουθεί παρακάτω 

θα συντάσσεται για κάθε δοκιμή τμήματος του εξοπλι¬ 
σμού από ειδικό εμπειρογνώμονα. 

Μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για νέο εξοπλισμό 

30. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας Συμφωνίας, βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 11, παραγράφου 1 αυτής, εάν λόγω έλλει¬ 
ψης σταθμών ελέγχου, ο συντελεστής Κ εξοπλισμού δεν 
είναι εφικτό να μετρηθεί με τις διαδικασίες που περιγρά- 
φονται στις παραγράφους 7 έως 27 του παρόντος προ¬ 
σαρτήματος, η συμμόρφωση νέου μονωμένου εξοπλι¬ 
σμού στα πρότυπα που ορίζονται από το παρόν παράρ¬ 
τημα δύναται να διαπιστωθεί με την εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου 29 και επιπλέον με την αξιο¬ 
λόγηση της μονωτικής ικανότητας με βάση την παρακά¬ 
τω εκτίμηση: 

Το μονωτικό υλικό των βασικών μερών (πλευρικών τοι¬ 
χωμάτων, δαπέδου, οροφής, στομίων, θυρών κλπ.) του 
εξοπλισμού πρέπει να είναι ουσιαστικά ομοιόμορφου πά¬ 
χους υπερβαίνοντας σε μέτρα-μήκος τον αριθμό που 
προκύπτει από την διαίρεση του συντελεστή θερμικής 
αγωγιμότητας του υλικού σε υγρό περιβάλλον με τον συ¬ 
ντελεστή Κ που απαιτείται για την κατηγορία στην οποία 
ζητείται να συμπεριληφθεί ο εξοπλισμός. 

Γ. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Διαδικασίες για τον προσδιορισμό της αποδοτικότητας 
των θερμικών συσκευών του εξοπλισμού 

31. Η αποδοτικότητα των θερμικών συσκευών του εξο¬ 
πλισμού πρέπει να προσδιορίζεται με τις μεθόδους που 
περιγράφονται στις παραγράφους 32 έως 47 του παρό¬ 
ντος προσαρτήματος. 
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Ψυχόμενος εξοπλισμός 

32. Ο κενός εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται σε μο¬ 
νωμένο θάλαμο, του οποίου η μέση θερμοκρασία πρέπει 
να διατηρείται ομοιόμορφη και σταθερή, μέσα στο όριο 
των ± 0,5°Ο, στους ± 30° Ο . Η ατμόσφαιρα του θαλάμου 
η οποία πρέπει να διατηρείται υγρή με ρύθμιση του ση¬ 
μείου δρόσου στους +25° Ο ± 2°0, πρέπει να ρυθμίζεται 
έτσι ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί όπως περιγράφεται 
στην παράγραφο 9 του παρόντος προσαρτήματος. 

33. Μέσα και έξω από το σώμα, στα σημεία που καθορί¬ 
ζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος προσαρ¬ 
τήματος, πρέπει να τοποθετηθούν όργανα μέτρησης θερ¬ 
μοκρασίας προστατευόμενα έναντι της ακτινοβολίας. 

34. (α) Στην περίπτωση εξοπλισμού άλλου εκτός του 
εξοπλισμού με σταθερές εύτηκτες πλάκες και εξοπλι¬ 
σμού εφοδιασμένου με συστήματα υγροποιημένου αερί¬ 
ου, το μέγιστο βάρος ψυκτικού μέσου που καθορίζεται 
από τον κατασκευαστή ή το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί 
υπό κανονικές συνθήκες, πρέπει να φορτώνεται στους 
προβλεπόμενους χώρους όταν η μέση εσωτερική θερμο¬ 
κρασία φτάσει την μέση εξωτερική θερμοκρασία του σώ¬ 
ματος (+30° Ο ). Οι θύρες, τα στόμια και τα υπόλοιπα 
ανοίγματα πρέπει να κλείνονται και οι τυχόν υπάρχουσες 
συσκευές εσωτερικού αερισμού του εξοπλισμού πρέπει 
να τίθενται σε λειτουργία στην μέγιστη ισχύ. Επιπλέον, σε 
περίπτωση νέου εξοπλισμού πρέπει να τίθεται σε λει¬ 
τουργία, μέσα στο σώμα, θερμαντική συσκευή με θερμα¬ 
ντική ικανότητα ίση με το 35 τοις εκατό της σε συνεχή λει¬ 
τουργία ανταλλασσόμενης μέσω των τοιχωμάτων θερμό¬ 
τητας, όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία που προβλέπεται 
για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλι¬ 
σμός. Κατά την διάρκεια της δοκιμής δεν πρέπει να φορ¬ 
τωθεί πρόσθετο ψυκτικό μέσο. 

(β) Στην περίπτωση εξοπλισμού με σταθερές εύτηκτες 
πλάκες η δοκιμή πρέπει να περιλαμβάνει προκαταρκτική 
φάση κατάψυξης του εύτηκτου διαλύματος. Για τον σκο¬ 
πό αυτό, όταν η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώμα¬ 
τος και η θερμοκρασία των πλακών φθάσει την μέση εξω¬ 
τερική θερμοκρασία (+30° Ο ), πρέπει να τίθεται σε λει¬ 
τουργία η συσκευή ψύξης των πλακών επί 18 συνεχείς 
ώρες μετά το κλείσιμο των θυρών και στομίων. Εάν η συ¬ 
σκευή ψύξης των πλακών περιλαμβάνει κυκλικά λειτουρ- 
γούντα μηχανισμό, η συνολική διάρκεια λειτουργίας της 
συσκευής πρέπει να είναι 24 ώρες. Στην περίπτωση νέου 
εξοπλισμού, μόλις σταματήσει η ψυκτική συσκευή, πρέ¬ 
πει να τίθεται σε λειτουργία μέσα στο σώμα θερμαντική 
συσκευή με θερμαντική ικανότητα ίση με το 35 τοις εκατό 
της σε συνεχή λειτουργία ανταλλασσόμενης θερμότητας 
μέσω των τοιχωμάτων, όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία 
που προβλέπεται για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι 
ανήκει ο εξοπλισμός. Το διάλυμα δεν θα υποβάλλεται σε 
καμμία διαδικασία εκ νέου κατάψυξης κατά την διάρκεια 
της δοκιμής. 

(γ) Στην περίπτωση εξοπλισμού εφοδιασμένου με συ¬ 
στήματα υγροποιημένου αερίου, πρέπει να χρησιμοποιεί¬ 
ται η παρακάτω διαδικασία δοκιμής: όταν η μέση εσωτε¬ 
ρική θερμοκρασία του σώματος φθάσει την μέση εξωτε¬ 
ρική θερμοκρασία (+30° Ο ), τα δοχεία υγροποιημένου 
αερίου πρέπει να γεμίζονται στο ύψος που προβλέπεται 
από τον κατασκευαστή. Ύστερα οι θύρες, τα στόμια και 
τα άλλα ανοίγματα πρέπει να κλείνονται όπως στην κανο¬ 
νική λειτουργία και οι τυχόν υπάρχουσες εσωτερικές συ¬ 
σκευές αερισμού του εξοπλισμού πρέπει να τίθενται σε 


λειτουργία στην μέγιστη απόδοση. Ο θερμοστάτης πρέ¬ 
πει να ρυθμίζεται σε θερμοκρασία έως 2 βαθμούς κάτω 
από την οριακή θερμοκρασία της υποτιθέμενης κλάσης 
του εξοπλισμού. Τότε πρέπει να αρχίζει η ψύξη του σώ¬ 
ματος. Κατά την διάρκεια της ψύξης του σώματος το ψυ¬ 
κτικό μέσο που καταναλώνεται πρέπει να αντικαθίσταται 
άμεσα. Αυτή η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται: 

είτε για ένα χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στο εν¬ 
διάμεσο διάστημα μεταξύ της έναρξης της ψύξης και της 
στιγμής κατά την οποία θα επιτευχθεί για πρώτη φορά η 
προβλεπόμενη θερμοκρασία για την κλάση στην οποία 
υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισμός 1 

είτε για διάρκεια τριών ωρών που ξεκινά να μετράει με 
την έναρξη της ψύξης, όποιο από αυτά είναι συντομότερο. 

Πέραν από αυτήν την περίοδο δεν θα φορτώνεται πρό¬ 
σθετο ψυκτικό μέσο κατά την διάρκεια της δοκιμής. 

Στην περίπτωση νέου εξοπλισμού, πρέπει να τίθεται σε 
λειτουργία μέσα στο σώμα θερμαντική συσκευή με θερ¬ 
μαντική ικανότητα ίση με το 35 τοις εκατό της σε συνεχή 
λειτουργία ανταλλασσόμενης θερμότητας μέσω των τοι¬ 
χωμάτων, όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία της κλάσης. 

35. Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερι¬ 
κή θερμοκρασία του σώματος πρέπει να ελέγχονται, κα¬ 
θεμιά τους, τουλάχιστον μία φορά κάθε 30 λεπτά. 

36. Η δοκιμή πρέπει να συνεχίζεται επί 12 ώρες αφότου 
η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος φτάσει το 
κατώτερο προβλεπόμενο όριο για την κλάση στην οποία 
υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισμός (Α = +7° Ο, Β = -10° 
Ο, Ο = -20° Ο, ϋ = 0° Ο) ή, στηνπερίπτωση εξοπλισμού με 
σταθερές εύτηκτες πλάκες, μετά το σταμάτημα της συ¬ 
σκευής ψύξης. Η δοκιμή θεωρείται ικανοποιητική εάν η 
μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος δεν υπερβεί 
το παραπάνω κατώτατο όριο κατά την προαναφερόμενη 
12ωρη περίοδο. 

Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 

37. Η δοκιμή πρέπει να διεξάγεται με τις συνθήκες που 
περιγράφονται στις παραγράφους 32 και 33 του παρό¬ 
ντος προσαρτήματος. 

38. Όταν η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος 
φθάσει την εξωτερική θερμοκρασία (+30° Ο ), οι θύρες, 
τα στόμια και τα άλλα ανοίγματα πρέπει να κλείνονται και 
η ψυκτική συσκευή και οι τυχόν υπάρχουσες συσκευές 
εσωτερικού αερισμού του εξοπλισμού πρέπει να τίθενται 
σε λειτουργία στην μέγιστη ισχύ. Επιπλέον, στην περί¬ 
πτωση νέου εξοπλισμού, πρέπει να τίθεται σε λειτουργία 
μέσα στο σώμα μία θερμαντική συσκευή με θερμαντική 
ικανότητα ίση με το 35 τοις εκατό της σε συνεχή λειτουρ¬ 
γία ανταλλασσόμενης θερμότητας μέσω των τοιχωμά¬ 
των, όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία που προβλέπεται για 
την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισμός. 

39. Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερι¬ 
κή θερμοκρασία του σώματος πρέπει να διαβάζονται, κα¬ 
θεμιά τους, τουλάχιστον μία φορά κάθε 30 λεπτά. 

40. Η δοκιμή πρέπει να συνεχίζεται επί 12 ώρες αφότου 
η μέση εσωτερική θερμοκρασία του σώματος φθάσει: 

είτε το κατώτερο όριο που προβλέπεται για την κλάση 
στην οποία υποτίθεται ότι ανήκει ο εξοπλισμός στην περί¬ 
πτωση των κλάσεων Α, Β και 0 (Α = 0° Ο, Β = -10° Ο, Ο = - 
20° Ο,) 

είτε σε επίπεδο όχι κατώτερο από το ανώτατο όριο που 
προβλέπεται για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι 
ανήκει ο εξοπλισμός στην περίπτωση των κλάσεων ϋ, Ε 
και Ρ (ϋ = 0° Ο, Ε = -10° Ο, Ε = -20° Ο). 
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Η δοκιμή θεωρείται ικανοποιητική, εάν η ψυκτική συ¬ 
σκευή έχει την δυνατότητα να διατηρεί τις προβλεπόμε- 
νες συνθήκες θερμοκρασίας κατά την διάρκεια των προ- 
αναφερόμενων 12ωρων περιόδων, μη λαμβανομένης 
υπόψη (άν υπάρχει) της αυτόματης αποπαγώσεως της 
ψυκτικής μονάδας. 

41. Εάν η ψυκτική συσκευή με όλα τα εξαρτήματά της 
έχει υποβληθεί ξεχωριστά, κατά τρόπο ικανοποιητικό για 
την αρμόδια αρχή, σε δοκιμή για τον προσδιορισμό της 
πραγματικής ψυκτικής ικανότητας στις προβλεπόμενες 
θερμοκρασίες αναφοράς, ο εξοπλισμός μεταφοράς δύ- 
ναται να γίνει αποδεκτός ως μηχανικά ψυχόμενος εξοπλι¬ 
σμός χωρίς να υποβληθεί σε δοκιμή απόδοσης, εάν η 
πραγματική ψυκτική ικανότητα της συσκευής σε συνεχή 
λειτουργία υπερβαίνει τις θερμικές απώλειες μέσω των 
τοιχωμάτων για την εξεταζόμενη κλάση αφού πολλαπλα- 
σιαστεί με τον συντελεστή 1,75. 

42. Εάν η συσκευή μηχανικής ψύξης αντικατασταθεί με 
μονάδα διαφορετικού τύπου, η αρμόδια αρχή δύναται: 

(α) να ζητήσει να υποβληθεί ο εξοπλισμός στους προσ¬ 
διορισμούς και επαληθεύσεις που προβλέπονται από τις 
παραγράφους 37 έως 40 1 ή 

(β) να πεισθεί ότι η πραγματική ψυκτική ικανότητα της 
νέας συσκευής μηχανικής ψύξης είναι, στην θερμοκρα¬ 
σία που προβλέπεται για εξοπλισμό της υπόψη κλάσης, 
τουλάχιστον ίση με εκείνη της μονάδας που αντικαταστά- 
θηκε 1 ή 

(γ) να πεισθεί ότι η πραγματική ψυκτική ικανότητα της 
νέας συσκευής μηχανικής ψύξης πληροί τις προϋποθέ¬ 
σεις της παραγράφου 41. 

Θερμαινόμενος εξοπλισμός 

43. Ο κενός εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται σε μο¬ 
νωμένο θάλαμο του οποίου η θερμοκρασία πρέπει να δια¬ 
τηρείται ομοιόμορφη και σταθερή στο χαμηλότερο δυνα¬ 
τό επίπεδο. Ο αέρας του θαλάμου πρέπει να ρυθμιστεί να 
ανακυκλοφορεί όπως περιγράφεται στην παράγραφο 9 
του παρόντος προσαρτήματος. 

44. Μέσα και έξω από το σώμα πρέπει να τοποθετηθούν 
όργανα μέτρησης της θερμοκρασίας προστατευόμενα 
έναντι της ακτινοβολίας, στα σημεία που ορίζονται στις 
παραγράφους 3 και 4 του παρόντος προσαρτήματος. 

45. Οι θύρες, τα στόμια καιτα άλλα ανοίγματα πρέπει να 
κλειστούν και θα τεθούν σε λειτουργία στην μέγιστη ισχύ 
ο εξοπλισμός θέρμανσης και οι συσκευές εσωτερικού αε¬ 
ρισμού, εάν υπάρχουν. 

46. Η μέση εξωτερική θερμοκρασία και η μέση εσωτερι¬ 
κή θερμοκρασία του σώματος πρέπει να διαβάζονται, κα¬ 
θεμιά τους, τουλάχιστον μία φορά κάθε 30 λεπτά. 

47. Η δοκιμή πρέπει να συνεχίζεται επί 12 ώρες, αφότου 
η διαφορά μεταξύ της μέσης εσωτερικής θερμοκρασίας 
και της μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας του σώματος 
φθάσει στο επίπεδο που αντιστοιχεί στις συνθήκες που 
προβλέπονται για την κλάση στην οποία υποτίθεται ότι 
ανήκει ο εξοπλισμός, προσαυξημένη κατά 35 τοις εκατό 
στην περίπτωση νέου εξοπλισμού. Η δοκιμή θεωρείται 
ικανοποιητική, εάν η θερμαντική συσκευή έχει την δυνα¬ 
τότητα να διατηρεί την προβλεπόμενη διαφορά θερμο¬ 
κρασίας κατά την διάρκεια των προαναφερόμενων 12 
ωρών. 

Εκθέσεις ελέγχου 

48. Για κάθε δοκιμή επιμέρους τμήματος του εξοπλι¬ 
σμού θα συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία θα αποτε- 
λείται από 


Το Μέρος 1 σύμφωνα με το υπ’ αρ. 1Α ή 1Β υπόδειγμα 
που ακολουθεί παρακάτω, εάν δεν έχει ήδη συνταχθεί έκ¬ 
θεση ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 28 και 
Το Μέρος 3 σύμφωνα με το υπ’ αρ. 4Α, 4Β, 4Γ, 5 ή 6 υπό¬ 
δειγμα που ακολουθεί παρακάτω. 

Επαλήθευση της αποδοτικότητας των θερμικών συ¬ 
σκευών εξοπλισμού σε χρήση 

49. Για να επαληθευτεί, όπως προβλέπεται στο προ¬ 
σάρτημα 1, παραγράφους 1 (β) και 1 (γ), του παρόντος πα¬ 
ραρτήματος, η αποδοτικότητα της θερμικής συσκευής 
ενός ψυχόμενου, μηχανικά ψυχόμενου ή θερμαινόμενου 
εξοπλισμού σε χρήση, οι αρμόδιες αρχές έχουν την δυ¬ 
νατότητα: 

να εφαρμόζουν τις μεθόδους που ορίζονται στις παρα¬ 
γράφους 32 έως 47 του παρόντος προσαρτήματος ή 
να ορίζουν εμπειρογνώμονες για να εφαρμόσουν τις 
παρακάτω διατάξεις: 

(α) Ψυχόμενος εξοπλισμός άλλος εκτός εξοπλισμού με 
σταθερούς εύτηκτους συσσωρευτές 
Πρέπει να επαληθευτεί ότι η εσωτερική θερμοκρασία 
του κενού εξοπλισμού, που προηγουμένως είχε αχθεί 
στην εξωτερική θερμοκρασία, μπορεί να αχθεί στην ορια¬ 
κή θερμοκρασία της κλάσης στην οποία ανήκει ο εξοπλι¬ 
σμός, όπως ορίζεται στο παρόν παράρτημα, και να διατη- 
ρητείται κάτω από την προαναφερόμενη οριακή θερμο¬ 
κρασία για χρονικό διάστημα I τέτοιο ώστε να ισχύει: 

{ > 12ΔΘ 
Δ θ' 

όπου Δθ είναι η διαφορά μεταξύ +30° Θ και της προα- 
ναφερόμενης οριακής θερμοκρασίας και το Δθ' είναι η 
διαφορά μεταξύ της μέσης εξωτερικής θερμοκρασίας 
κατά την διάρκεια της δοκιμής και της προαναφερόμενης 
οριακής θερμοκρασίας, με εξωτερική θερμοκρασία όχι 
χαμηλότερη από +15° Θ . Εάν τα αποτελέσματα είναι ευ¬ 
νοϊκά, ο εξοπλισμός επιτρέπεται να διατηρηθεί σε χρήση 
ως ψυχόμενος εξοπλισμός της αρχικής κλάσης αυτού για 
περαιτέρω χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία 
έτη. 

(β) Μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός 
Πρέπει να επαληθευτεί ότι, όταν η εξωτερική θερμο¬ 
κρασία δεν είναι χαμηλότερη από +15° Θ, η εσωτερική 
θερμοκρασία του κενού εξοπλισμού, η οποία προηγουμέ¬ 
νως είχε αχθεί στην εξωτερική θερμοκρασία, μπορεί να 
αχθεί εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 6 ωρών: 

Στην περίπτωση εξοπλισμού των κλάσεων Α, Β και Θ, 
στην ελάχιστη θερμοκρασία, όπως ορίζεται από το παρόν 
παράρτημα 1 

Στην περίπτωση εξοπλισμού των κλάσεων ϋ, Ε και Ρ, 
στην οριακή θερμοκρασία, όπως ορίζεται από το παρόν 
παράρτημα. 

Εάν τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά, ο εξοπλισμός επι¬ 
τρέπεται να διατηρηθεί σε χρήση ως μηχανικά ψυχόμε¬ 
νος εξοπλισμός της αρχικής κλάσης του για περαιτέρω 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία έτη. 

(γ) Θερμαινόμενος εξοπλισμός 

Πρέπει να επαληθευτεί ότι, όταν η διαφορά μεταξύ της 
εσωτερικής θερμοκρασίας του εξοπλισμού και της εξω¬ 
τερικής θερμοκρασίας που διέπει την κλάση στην οποία 
ανήκει ο εξοπλισμός, όπως ορίζεται από το παρόν πα¬ 
ράρτημα, (διαφορά 22° Θ στην περίπτωση της κλάσης Α 
και 32° Θ στην περίπτωση της κλάσης Β) μπορεί να επι¬ 
τευχθεί και να διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 ώρες. Εάν 
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τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά, ο εξοπλισμός επιτρέπε¬ 
ται να διατηρηθεί σε χρήση ως θερμαινόμενος εξοπλι¬ 
σμός της αρχικής κλάσης του για περαιτέρω χρονικό διά¬ 
στημα όχι μεγαλύτερο από τρία έτη. 

(δ) Διατάξεις κοινές για ψυχόμενο, μηχανικά ψυχόμενο 
και θερμαινόμενο εξοπλισμό 

(ί) Εάν τα αποτελέσματα δεν είναι ευνοϊκά, ο ψυχόμε¬ 
νος, μηχανικά ψυχόμενος ή θερμαινόμενος εξοπλισμός 
επιτρέπεται να διατηρηθεί σε λειτουργία στην αρχική του 
κλάση, μόνο εάν περάσει επιτυχώς σε σταθμό ελέγχου τις 
δοκιμές που περιγράφονται στις παραγράφους 32 έως 47 
του παρόντος προσαρτήματος Επιτρέπεται δε στην συ¬ 
νέχεια να διατηρείται σε χρήση στην αρχική του κλάση για 
περαιτέρω χρονικό διάστημα έξι ετών. 

(ϋ) Εάν ο εξοπλισμός συνίσταται από μονάδες εν σειρά 
παραγόμενου ψυχόμενου, μηχανικά ψυχόμενου ή θερμαι¬ 
νόμενου εξοπλισμού συγκεκριμένου τύπου που πληροί τις 
προϋποθέσεις του προσαρτήματος, 1, παραγράφου 2, 
του παρόντος παραρτήματος και ανήκει σε έναν ιδιοκτή¬ 
τη, τότε πέραν μιας επιθεώρησης των θερμικών συσκευών 
για να διασφαλισθεί ότι η γενική τους κατάσταση φαίνεται 
να είναι ικανοποιητική, η απόδοση των ψυκτικών ή θερμι¬ 
κών συσκευών τουλάχιστον 1% του αριθμού των μονάδων, 
δύναται να προσδιορισθεί σε σταθμό ελέγχου σύμφωνα 
με τις διατάξεις των παραγράφων 32 έως 47 του παρόντος 
προσαρτήματος. Εάν τα αποτελέσματα των εξετάσεων 
και του προσδιορισμού της απόδοσης είναι ευνοϊκά, όλος 
ο υπό κρίση εξοπλισμός επιτρέπεται να διατηρηθεί σε χρή¬ 
ση στην αρχική το υ κλάση για περαιτέρω περίοδο έξι ετών. 

(ε) Εκθέσεις ελέγχου 

Θα συντάσσεται από εμπειρογνώμονα για κάθε δοκιμή 
επιμέρους τμήματος του εξοπλισμού έκθεση ελέγχου, η 
οποία θα αποτελείται από 

Το Μέρος 1 σύμφωνα με το υπ’ αρ. ΙΑ υπόδειγμα που 
ακολουθεί παρακάτω, εάν δεν έχει ήδη συνταχθεί έκθεση 
ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 29(δ) 1 και 

Το Μέρος 3 σύμφωνα με το υπ’ αρ. 7, 8 ή 9 υπόδειγμα 
που ακολουθεί παρακάτω. 

Μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν για νέο εξοπλισμό 

50. Για τέσσερα έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της παρούσας Συμφωνίας σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 11, παραγράφου 1 αυτής, εάν λόγω έλ¬ 
λειψης σταθμών ελέγχου η απόδοση των θερμικών συ¬ 
σκευών του εξοπλισμού δεν είναι εφικτό να προσδιορι- 
σθεί με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις 
παραγράφους 32 έως 47 του παρόντος προσαρτήματος, 
η συμμόρφωση προς τα πρότυπα νέου ψυχόμενου, μηχα¬ 
νικά ψυχόμενου ή θερμαινόμενου εξοπλισμού δύναται να 
επαληθευτεί με την εφαρμογή των διατάξεων της παρα¬ 
γράφου 49 του παρόντος προσαρτήματος. 

Δ. Διαδικασία για την μέτρηση της πραγματικής ψυκτι¬ 
κής ικανότητας \Λ/ο μιας μονάδας, όταν ο ατμοποιητής εί¬ 
ναι απαλλαγμένος από πάγο 

51. Σε κάθε θερμοκρασία ισορροπίας η ικανότητα αυτή 
ισούται με το άθροισμα της ροής θερμότητας υ ■ Δθ που 
ρέει μέσω των τοιχωμάτων του κουτιού θερμιδομέτρου ή 
της μονάδαςτου εξοπλισμού μεταφοράς στην οποία είναι 
προσαρτημένη η ψυκτική μονάδα, και της θερμαντικής 
ισχύος \Λή, η οποία διαχέεται στο εσωτερικό του σώματος 
από την μονάδα θέρμανσης με ανεμιστήρα: 

ννο = νν] + υ ■ Δ θ 

52. Η μονάδα ψύξης είναι προσαρμοσμένη είτε στο κου¬ 


τί θερμιδόμετρο ή στην μονάδα του εξοπλισμού μεταφο¬ 
ράς. 

Σε κάθε περίπτωση, μετράται η ολική μεταφορά θερμό¬ 
τητας σε μία απλή μέση θερμοκρασία τοιχώματος πριν 
την δοκιμή ισχύος. Με βάση την εμπειρία του σταθμού 
ελέγχου καθορίζεται ένας αριθμητικός συντελεστής 
διόρθωσης, για να λαμβάνει υπ’ όψη την μέση θερμοκρα¬ 
σία των τοιχωμάτων σε κάθε θερμική ισορροπία κατά τον 
προσδιορισμό της πραγματικής ψυκτικής ικανότητας. 

Για να υπάρξει η μέγιστη ακρίβεια είναι προτιμότερο να 
χρησιμοποιηθεί βαθμονομημένο κουτί θερμιδόμετρο. 

Οι μετρήσεις και η διαδικασία πρέπει να είναι αυτές που 
περιγράφονται στις παραγράφους 1 έως 15 ανωτέρω 
ωστόσο, αρκεί να μετρηθεί απ’ ευθείας η υ, και η τιμή του 
συντελεστή αυτού να καθορίζεται με την ακόλουθη σχέ¬ 
ση: 

νν 

υ = - 

Δθ ΙΎ1 

όπου: 

\Α/ είναι η ισχύς θέρμανσης (σε ννεΙΙ) που διαχέεται από 
τους εσωτερικούς θερμαντήρες και ανεμιστήρες. 

Δθ ιίί είναι η διαφορά μεταξύ της μέσης εσωτερικής 
θερμοκρασίας θί και της μέσης εξωτερικής θερμοκρα¬ 
σίας Θθ 

υ είναι η ροή θερμότητας ανά βαθμό διαφοράς μεταξύ 
της θερμοκρασίας του αέρα μέσα και έξω από το κουτί 
θερμιδόμετρο ή την μονάδα του εξοπλισμού μεταφοράς 
η οποία μετράται με την μονάδα ψύξης προσαρτημένη. 

Το κουτί θερμιδόμετρο ή η μονάδα του εξοπλισμού με¬ 
ταφοράς τοποθετείται μέσα σε ένα θάλαμο ελέγχου. Εάν 
χρησιμοποιηθεί κουτί θερμιδόμετρο, το υ ■ Δθ δεν πρέπει 
να είναι μεγαλύτερο από 35% της συνολικής ροής θερμό¬ 
τητας νν ο . Το κουτί του θερμιδομετρητή ή η μονάδα του 
εξοπλισμού μεταφοράς πρέπει να είναι βαρειά μονωμένη. 

53. Η ακόλουθη μέθοδος δύναται, εάν χρειαστεί, να 
χρησιμοποιηθεί και για τον εξοπλισμό αναφοράς και για 
δοκιμές εξοπλισμού κατασκευασμένου σε σειρές. Σε αυ¬ 
τήν την περίπτωση, η πραγματική ψυκτική ικανότητα με- 
τράται πολλαπλασιάζοντας την ροή μάζας (ππ) του ψυκτι¬ 
κού υγρού με την διαφορά ενθαλπίας μεταξύ του ατμού 
του ψυκτικού μέσου που εγκαταλείπει την μονάδα (Ιί 0 ) και 
του υγρού στην είσοδο της μονάδας (0,). 

Για να προσδιορισθεί η πραγματική ψυκτική ικανότητα, 
αφαιρείται η ισχύς θέρμανσης που παράγεται από τους 
ανεμιστήρες ανακυκλοφορίας αέρα (ΝΛή). Είναι δύσκολο 
να μετρηθεί η \Λ/ί, εάν οι ανεμιστήρες ανακυκλοφορίας 
αέρα κινούνται με εξωτερικό κινητήρα και σε αυτήν την 
συγκεκριμένη περίπτωση δεν συνιστάται η μέθοδος της 
ενθαλπίας. Όταν οι ανεμιστήρες κινούνται με εσωτερι¬ 
κούς ηλεκτρικούς κινητήρες, η ηλεκτρική ισχύς μετράται 
με κατάλληλα όργανα με ακρίβεια ± 3%. 

Ο θερμικός ισολογισμός δίδεται με τον τύπο: 

\Λ/ο = (Ιπ 0 - Γΐί)ΓΠ - ννΐ 

Οι κατάλληλες μέθοδοι περιγράφονται στα πρότυπα 
150 971, Β5 3122, ΘΙΝ, ΝΕΝ κλπ. Τοποθετείται ηλεκτρικός 
θερμαντήρας εντός του εξοπλισμού για να διασφαλισθεί 
η θερμική ισορροπία. 

54. Όργανα 

Οι σταθμοί ελέγχου πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όρ¬ 
γανα μέτρησης της τιμής υ με ακρίβεια ±5%. Η μεταφο¬ 
ρά θερμότητας λόγω διαφυγής αέρα δεν πρέπει να υπέρ- 
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βαίνει το 5% της συνολικής μεταφοράς θερμότητας μέσω 
του κουτιού θερμιδόμετρου ή μέσω της μονάδας του εξο¬ 
πλισμού μεταφοράς. Η μέτρηση της παροχής του ψυκτι¬ 
κού μέσου πρέπει να έχει ακρίβεια ± 5%. Η ψυκτική ικα¬ 
νότητα πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια ± 10%. 

Τα όργανα του κουτιού θερμιδομέτρου ή της μονάδας 
του εξοπλισμού μεταφοράς πρέπει να είναι σύμφωνα με 
τις ανωτέρω παραγράφους 3 και 4. Πρέπει να μετρώνται 
τα εξής: 

(α) Θερμοκρασίες αέρα: Τουλάχιστον τέσσερα θερμό¬ 
μετρα κατανεμημένα ομοιόμορφα στην είσοδο του ατμο¬ 
πο ιητή' 

Τουλάχιστον τέσσερα θερμόμετρα κατανεμημένα ομοι¬ 
όμορφα στην έξοδο του ατμοποιητή· 

Τουλάχιστον τέσσερα θερμόμετρα κατανεμημένα ομοι¬ 
όμορφα στην είσοδο (εισόδους) προσαγωγής αέρα στην 
ψυκτική συσκευή· 

Τα θερμόμετρα πρέπει να προστατεύονται έναντι ακτι¬ 
νοβολίας. 

(β) Κατανάλωση ενέργειας: Πρέπει να υπάρχουν όργα¬ 
να για να μετρούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
ή καυσίμου της ψυκτικής μονάδας. 

(γ) Ταχύτητα περιστροφής: Πρέπει να υπάρχουν όργα¬ 
να για να μετρούν την ταχύτητα περιστροφής των συ¬ 
μπιεστών και ανεμιστήρων ανακυκλοφορίας ή για να επι- 
τρέπουντον υπολογισμό αυτών των ταχυτήτων, όπου δεν 
είναι εφικτή η απ’ ευθείας μέτρηση. 

(δ) Πίεση: Μετρητές πίεσης υψηλής ακρίβειας (ακρίβεια 
±1%) πρέπει να είναι τοποθετημένοι στον συμπυκνωτή και 
στον ατμοποιητή και στην είσοδο του συμπιεστή, όταν ο 
ατμοποιητής είναι εφοδιασμένος με ρυθμιστή πίεσης. 

(ε) Ποσότητα θερμότητας: Η θερμότητα που διαχέεται 
από τους εσωτερικούς θερμαντήρες του ανεμιστήρα, 
που είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικές αντιστάσεις, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει μία ροή 1 νν/οιτι 2 και οι μονάδες θέρ¬ 
μανσης πρέπει να προστατεύονται από περίβλημα χαμη¬ 
λής εκπομπής. 

55. Συνθήκες ελέγχου 

(ί) Η μέση θερμοκρασία του αέρα στην είσοδο (εισό¬ 
δους) προσαγωγής στην ψυκτική συσκευή πρέπει να δια¬ 
τηρείται στους 30° Θ ±0,5° Θ. 

Η μέγιστη διαφορά μεταξύ των θερμοκρασιών στα θερ¬ 
μότερα και στα ψυχρότερα σημεία δεν πρέπει να υπερ¬ 
βαίνει του 2Κ. 

(ϋ) Μέσα στο κουτί θερμιδόμετρο ή στην μονάδα του 
εξοπλισμού μεταφοράς (στην είσοδο του αέρα προς τον 
ατμοποιητή ): πρέπει να υπάρχουν τρία επίπεδα θερμο¬ 
κρασιών μεταξύ -25° Θ και +12° Θ ανάλογα με τα χαρα¬ 
κτηριστικά της μονάδας, με το ένα επίπεδο θερμοκρα¬ 
σίας να είναι το ελάχιστο οριζόμενο για την κλάση, την 
οποία ζητά ο κατασκευαστής, με ανοχή ± 1° Θ. 

Η μέση εσωτερική θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται 
με ανοχή ± 0,5° Θ. Κατά την διάρκεια της μέτρησης της 
ψυκτικής ικανότητας, η θερμότητα που διαχέεται εντός 
του κουτιού θερμιδομέτρου ή της μονάδας του εξοπλι¬ 
σμού μεταφοράς πρέπει να διατηρείται σε σταθερό επί¬ 
πεδο με ανοχή ± 1%. 

Κατά την παρουσίαση μιας ψυκτικής μονάδας για έλεγ¬ 
χο, ο κατασκευαστής πρέπει να προσκομίζει τα εξής: 

- Έγγραφα που να περιγράφουν την προς έλεγχο μονάδα 1 

- Τεχνικό φυλλάδιο που να παρουσιάζει τις παραμέ¬ 
τρους που είναι οι σημαντικότερες για την λειτου ργία της 
μονάδας και να διευκρινίζουν το επιτρεπτό εύρος· 


- Τα χαρακτηριστικά των σειρών κατασκευής του προς 
έλεγχο εξοπλισμού 

- Δήλωση σχετικά με το ποιά μορφή/ές ενέργειας πρέ¬ 
πει να χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια του ελέγχου. 

56. Διαδικασία του ελέγχου 

Ο έλεγχος πρέπει να χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη, την 
φάση ψύξης και την μέτρηση της πραγματικής ψυκτικής 
ικανότητας σε τρία επίπεδα αυξανόμενης θερμοκρασίας. 

(α) Φάση ψύξηςη αρχική θερμοκρασία του κουτιού θερ- 
μιδομέτρου ή του εξοπλισμού μεταφοράς πρέπει να κυ¬ 
μαίνεται εντός του ±3° Θ της ορισθείσας θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος. Στην συνέχεια πρέπει να μειώνεται στους 
-25° Ο (ή στην ελάχιστη θερμοκρασία της κλάσης). 

(β) Μέτρηση της πραγματικής ψυκτικής ικανότητας, σε 
κάθε επίπεδο εσωτερικής θερμοκρασίας. 

Πρέπει να διεξαχθεί ένας πρώτος έλεγχος, για τουλάχι¬ 
στον τέσσερις ώρες σε κάθε επίπεδο θερμοκρασίας, υπό 
τον έλεγχο του θερμοστάτη (της ψυκτικής μονάδας) για 
να σταθεροποιηθεί η μεταφορά θερμότητας μεταξύ του 
εσωτερικού και του εξωτερικού του κουτιού θερμιδομέ- 
τρου ή της μονάδας του εξοπλισμού μεταφοράς. 

Πρέπει να διεξαχθεί ένας δεύτερος έλεγχος χωρίς τον 
θερμοστάτη σε λειτουργία με σκοπό να προσδιορισθεί η 
μέγιστη αποδιδόμενη ψυκτική ισχύς, με την θερμαντική 
ισχύ του εσωτερικού θερμαντήρα να παράγει κατάσταση 
ισορροπίας σε κάθε επίπεδο θερμοκρασίας, όπως ορίζε¬ 
ται στην παράγραφο 55. 

Η διάρκεια του δεύτερου ελέγχου πρέπει να είναι του¬ 
λάχιστον τέσσερις ώρες. 

Πριντην αλλαγή απότο ένα επίπεδο θερμοκρασίας σε άλ¬ 
λο, το κουτί ή η μονάδα πρέπει να αποψύχεται χειροκίνητα. 

Εάν η ψυκτική μονάδα δύναται να λειτουργήσει με πε¬ 
ρισσότερες από μία μορφές ενέργειας, οι έλεγχοι πρέπει 
να επαναληφθούν για καθεμία από αυτές. 

Εάν ο συμπιεστής κινείται από μηχανή οχήματος, ο 
έλεγχος πρέπει να διεξαχθεί τόσο με την ελάχιστη ταχύ¬ 
τητα όσο και με την ονομαστική ταχύτητα περιστροφής 
του συμπιεστή, που καθορίζει ο κατασκευαστής. 

Εάν ο συμπιεστής κινείται από την κίνηση οχήματος ο 
έλεγχος πρέπει να διεξαχθεί με την ονομαστική ταχύτητα 
περιστροφής του συμπιεστή που καθορίζεται από τον κα¬ 
τασκευαστή. 

Η ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται για την μέθο¬ 
δο ενθαλπίας που περιγράφεται στην παράγραφο 53, 
ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση πρέπει επίσης να με- 
τράται η θερμαντική ισχύς που διαχέεται από τους ανεμι¬ 
στήρες του ατμοποιητή σε κάθε επίπεδο θερμοκρασίας. 

57. Προληπτικά μέτρα 

Καθώς διεξάγονται οι έλεγχοι για την πραγματική ψυ¬ 
κτική ικανότητα με τον θερμοστάτη της ψυκτικής μονά¬ 
δας αποσυνδεδεμένο, πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλου¬ 
θα μέτρα: 

εάν ο εξοπλισμός έχει σύστημα έγχυσης θερμού αερί¬ 
ου, πρέπει να είναι απενεργοποιημένο κατά την διάρκεια 
της δοκιμής 1 

με αυτοματισμούς ελέγχου της ψυκτικής μονάδας που 
απενεργοποιούν μεμονωμένους κυλίνδρους (για να προ- 
σαρμοσθεί η ψυκτική ισχύς της μονάδας στην διαθέσιμη 
ισχύ του κινητήρα), ο έλεγχος πρέπει να διεξαχθεί με τον 
κατάλληλο για την εκάστοτε θερμοκρασία αριθμό κυλίν¬ 
δρων ενεργοποιημένο. 

58. Έλεγχοι 

Τα ακόλουθα πρέπει να επαληθευθούν και οι χρήσιμο- 
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ποιούμενες μέθοδοι πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση 
ελέγχου: 

(ί) ότι το σύστημα αποπάγωσης και ο θερμοστάτης λει¬ 
τουργούν σωστά 1 

(ϋ) ότι ο ρυθμός ανακυκλοφορίας του αέρα είναι αυτός 
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή 1 

Εάν η παροχή αέρα της ψυκτικής μονάδας πρόκειται να 
μετρηθεί, πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι ικανές να 
μετρούν την συνολική παροχή. Χρησιμοποιήστε ένα από 
τα υφιστάμενα σχετικά πρότυπα, προτείνονται δηλαδή το 
Β5 848, 130 5801, ΑΜΟΑ 210-85, ΩΙΝ 24163, ΝΕΕ 36101, 
ΝΡΧ10.102, ΩΙΝ 4796 1 


(Πί) ότιτο ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται γιατους ελέγ¬ 
χους είναι αυτό που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. 

59. Η ψυκτική ικανότηταγιατουςσκοπούςτηςΑΤΡ είναι 
αυτή που συναρτάται από την μέση εσωτερική θερμο¬ 
κρασία, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα όργανα μέ¬ 
τρησης της θερμοκρασίας που περιγράφονται στην ανω¬ 
τέρω παράγραφο 3, και όχι αυτή που προσδιορίζεται από 
τα θερμόμετρα που είναι τοποθετημένα στην είσοδο ή 
έξοδο του ατμοποιητή. 

60. Εκθέσεις ελέγχου 

Η έκθεση ελέγχου του κατάλληλου τύπου πρέπει να συ- 
ντάσσεται σύμφωνα με το υπ’ αρ. 10 υπόδειγμα παρακάτω. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡ. ΙΑ 


Έκθεση ελέγχου 

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας για τις Διεθνείς Μεταφορές Ευπαθών Τροφίμων και 
για τον Εξοπλισμό που θα Χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις Μεταφορές (ΑΤΡ). 


Έκθεση ελέγχου αρ 



Τμήμα 1 


Προδιαγραφές του εξοπλισμού (εξοπλισμού άλλου εκτός των δεξαμενών για την μεταφορά υγρών 
τροφίμων) _ 

Εγκεκριμένος σταθμός ελέγχου/εμπειρογνώμονας^ 

Όνομα. 

Διεύθυνση. 

Τύπος εξοπλισμού: ^ 

Μάρκα.Αριθμός κυκλοφορίας.Αριθμός σειράς. 

Ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε χρήση. 


Απόβαρο υ .1ς§. Ικανότητα μεταφοράς ν .Ιςβ 

Σώμα: 

Μάρκα και τύπος . Αριθμός αναγνωρίσεως . 

Κατασκευάστηκε από. 

Την κυριότητα ή εκμετάλλευση έχει. 

Υπεβλήθη από. 

Ημερομηνία κατασκευής. 

Κύριες διαστάσεις: 

Εξωτερικά: μήκος.ιτι., πλάτος. γπ ., ύψος. γπ. 
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Μέσο εμβαδόν επιφάνειας: 
Προδιαγραφές των τοιχωμάτων του σώματος: ~ 

Οροφή . 

Δάπεδο. 

Πλευρές. 

Κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες σώματος: ~ 

Αριθμός, ) θυρών. 

θέσεις ) οπών αερισμού. 

και διαστάσεις ) θυρίδων φόρτωσης πάγου... 
Εξαρτήματα ~. 


ιη 


2 


Συντελεστής Κ = 


\ν/πι 2 Κ 


“ Απαλείψατε όπως είναι αναγκαίο (εμπειρογνώμονες μόνο στην περίπτωση ελέγχων που διεξάγονται 
σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 2, παραγράφους 29 ή 49 της ΑΤΡ). 

_ Σιδηροδρομικό όχημα, φορτηγό αυτοκίνητο, ρυμουλκού μενο όχημα, η μιρυ μουλκού μενο 
όχημα, εμπορευματοκιβώτιο κλπ. 

11 Δηλώστε την πηγή των πληροφοριών 

ϋ Είδος και πάχος των υλικών που συνιστσύν τα τοιχώματα του σώματος, από το εσωτερικό στο 
εξωτερικό, τρόπος κατασκευής κλπ. 

- Εάν υπάρχουν επιφανειακές ανωμαλίες, δείξτε πώς προσδιορίσθηκαν το δί και το δ*. 

^ Δοκοί αναρτήσεως κρέατος, ανεμιστήρες ίΙοΐΐηοΓ κλπ. 
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Έκθεση ελέγχου 

Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας για τις Διεθνείς Μεταφορές Ευπαθών Τροφίμων και 
για τον Εξοπλισμό που θα Χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις Μεταφορές (ΑΤΡ). 

Έκθεση ελέγχου αρ. 


Τμήμα 1 

Προδιαγραφές των δεξαμενών για την μεταφορά υγρών τροφίμων _ 

Εγκεκριμένος σταθμός ελέγχσυ/εμπειρογνώμονας 17 

Όνομα. 

Διεύθυνση. 

Τύπος δεξαμενής: ~ 

Μάρκα.Αριθμός κυκλοφορίας. Αριθμός σειράς 

Ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε χρήση. 

Απόβαρο υ .1ι§. Ικανότητα μεταφοράς-.1ί§ 

Δεξαμενή: 

Μάρκα και τύπος.Αριθμός αναγνωρίσεως. 

Κατασκευάστηκε από. 

Την κυριότητα ή εκμετάλλευση έχει. . 

Υπεβλήθη από. 

Ημερομηνία κατασκευής. 

Κύριες διαστάσεις: 

Εξωτερικά: μήκος κυλίνδρου.πι., 

κύριος άξονας.πι., δευτερεύων άξονας.ιη. 

Εσωτερικά: μήκος κυλίνδρου.ιη., 

κύριος άξονας.πι., δευτερεύων άξονας.ιη. 
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Ωφέλιμος εσωτερικός όγκος . 

Εσωτερικός όγκος κάθε διαμερίσματος. 

Ολικό εμβαδόν εσωτερικής επιφάνειας δί δεξαμενής. 

Εμβαδόν εσωτερικής επιφάνειας κάθε διαμερίσματος δπ 
πι 2 

Ολικό εμβαδόν εξωτερικής επιφάνειας 8 ε δεξαμενής. 

Μέσο εμβαδόν επιφάνειας δεξαμενής : δ = ->/53ί · δ,.. 

Προδιαγραφές των τοιχωμάτων της δεξαμενής: - 
Κατασκευαστικές ιδιαιτερότητες δεξαμενής: 

Αριθμός διαστάσεις και περιγραφή των ανθρωποθυρίδων. 


. Π1 


. πι 


,ΠΓ 


5ί2 


.πι 


.πι 


Περιγραφή των καλυμμάτων των ανθρωποθυρίδων 


Αριθμός διαστάσεις και περιγραφή των σωλήνων εξαγωγής 


Εξαρτήματα 


1 Απαλείψατε όπως είναι αναγκαίο (εμπειρογνώμονες μόνο στην περίπτωση ελέγχων που διεξάγονται 
σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 2, παραγράφους 29 ή 49 της ΑΤΡ). 

Σιδηροδρομικό όχημα, φορτηγό αυτοκίνητο, ρυμουλκσύμενο όχημα, ημιρυμουλκσύμενο 
όχημα, εμπορευματοκιβώτιο κλπ. 

Δηλώστε την πηγή των πληροφοριών 

Είδος και πάχος των υλικών που συνιστσύν τα τοιχώματα της δεξαμενής, από το εσωτερικό στο 
εξωτερικό, τρόπος κατασκευής κλπ. 

~ Εάν υπάρχουν επιφανειακές ανωμαλίες, δείξτε πώς προσδιορίσθηκαν το δ, και το δ ε . 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡ. 2Α 


Τμήμα 2 

Μέτρηση, σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 2, παραγράφους 7 έως 15 της ΑΤΡ, του ολικού 
συντελεστή θερμοπερατότητας εξοπλισμού άλλου εκτός δεξαμενών υγρών τροφίμων. 


Μέθοδος ελέγχου: εσωτερική ψύξη/εσωτερική θέρμανση 11 

Ημερομηνία και ώρα κλεισίματος των θυρών του εξοπλισμού και άλλων ανοιγμάτων: 

Μέσοι όροι που προέκυψαν για.Ε συνεχούς λειτουργίας 

(από.&.ιη./ρ.πι. έως.&.ΐϊΐ./ρ.πι.: 

(α) Μέση εξωτερική θερμοκρασία σώματος: θ β =. α €±.Κ 

(β) Μέση εσωτερική θερμοκρασία σώματος: θ; =.°0±.Κ 

(γ) Μέση θερμοκρασιακή διαφορά που επιτεύχθηκε: Δθ =.Κ 


Μέγιστο εύρος θερμοκρασίας: 

Εξωτερικά του σώματος .Κ 

Εσωτερικά του σώματος.Κ 


θ β + θ; 

Μέση θερμοκρασία των τοιχωμάτων του σώματος ~ .°0 

Θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας 71 .°Θ 

Σημείο δρόσου του αέρα εξωτερικά του σώματος κατά τη συνεχή λειτουργία 2, 

..Κ 


Συνολική διάρκεια της δοκιμής.Ε 

Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας. .1ι 

Ισχύς που αναλώθηκε στους εναλλάκτες: \¥ι..ΝΥ 


Ισχύς που απορροφήθηκε από τους ανεμιστήρες: λΥ 2 .λΥ 

Ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας που υπολογίζεται με τον τύπο: 

\Υι\ν 2 

Δοκιμή εσωτερικής ψύξης 1 Κ — ~^ ™ 

\Υι + ψ 2 


Δοκιμή εσωτερικής θέρμανσης ~ 


δ· Δθ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Μέγιστο σφάλμα μέτρησης με την χρησιμοποιούμενη δοκιμή.% 

Παρατηρήσεις:^. 


(Να συμπληρωθεί μόνο εάν ο εξοπλισμός δεν έχει θερμικές συσκευές:) 

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, που ισχύει για περίοδο έως έξι 
ετών, με το διακριτικό σήμα ΙΝ/ΙΚ^. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ 
παραρτήματος 1, προσαρτήματος 1, παραγράφου 2(α) μόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος Ελέγχων 


~ Απαλείψατε όπως είναι αναγκαίο. 

“Για έλεγχο με εσωτερική ψύξη μόνο. 

2/ Εάν το σώμα δεν είναι παραλληλεπίπεδο, καθορίστε τα σημεία στα οποία μετρήθηκαν οι εσωτερικές και 
εξωτερικές θερμοκρασίες. 











ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡ. 2Β 


Τμήμα 2 

Μέτρηση, σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 2, παραγράφους 16 έως 25 της ΑΤΡ, του ολικού 
συντελεστή θερμοπερατότητας δεξαμενών υγρών τροφίμων. 


Μέθοδος ελέγχου: εσωτερική θέρμανση 

Ημερομηνία και ώρα κλεισίματος των ανοιγμάτων του εξοπλισμού: 

Μέσες τιμές που προέκυψαν για. 

(από. α.πι./ρ.πι.έως.3.πι./ρ.ιη..: 

(α) Μέση εξωτερική θερμοκρασία της δεξαμενής: θ ε = 

(β) Μέση εσωτερική θερμοκρασία της δεξαμενής: 

Σ5ίη · θΐη 
0ί_ Σδίη” 


ύ συνεχούς λειτουργίας 
.°0± .Κ 

...°0± .Κ 


(γ) Μέση θερμοκρασιακή διαφορά που επιτεύχθηκε: Δθ = .Κ 


Μέγιστο εύρος θερμοκρασίας: 

Εντός της δεξαμενής.Κ 

Εντός κάθε διαμερίσματος .Κ 

Εκτός της δεξαμενής.Κ 

Μέση θερμοκρασία των τοιχωμάτων της δεξαμενής .°0 

Συνολική διάρκεια της δοκιμής.Ιι 

Διάρκεια συνεχούς λειτουργίας.1ι 

Ενέργεια που αναλώθηκε στους εναλλάκτες: \¥ι.\Υ 

Ενέργεια που απορροφήθηκε από τους ανεμιστήρες: \Υ 


Ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας που υπολογίζεται με τον τύπο. 
ν/!+ ψ 2 

κ =- 

δ* Δθ 

Κ =.\ν/ιη 2 Κ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Μέγιστο σφάλμα μέτρησης με την χρησιμοποιούμενη δοκιμή.% 

Παρατηρήσεις : υ . 


(Να συμπληρωθεί μόνο εάν ο εξοπλισμός δεν έχει θερμικές συσκευές:) 

Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, που ισχύει για περίοδο έως έξι 
ετών, με το διακριτικό σήμα ΙΝ/ΙΚ 21 . 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ 
παραρτήματος 1, προσαρτήματος 1, παραγράφου 2(α) μόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 


Εάν η δεξαμενή δεν είναι παραλληλεπίπεδη, καθορίστε τα σημεία στα οποία μετρήθηκαν οι εξωτερικές 
και εσωτερικές θερμοκρασίες. 

~ Απαλείψατε όπως είναι αναγκαίο . 










ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡ. 3 


Τμήμα 2 

Έλεγχος από ειδικό εμπειρογνώμονα της μονωτικής ικανότητας εξοπλισμού σε χρήση , σύμφωνα με το 
παράρτημα 1, προσάρτημα 2, παράγραφο 29 της ΑΤΡ 


Ο έλεγχος βασίσθηκε στην υπ’ αρ.έκθεση ελέγχου με 

ημερομηνία.εκδοθείσα από εμπειρογνώμονα εγκεκριμένου σταθμού 

ελέγχου (όνομα και διεύθυνση) 


Κατάσταση όταν ελέγχθηκε: 

Οροφή. 

Πλαϊνά τοιχώματα. 

Πρόσθια τοιχώματα. 

Τοιχώματα βάθους. 

Δάπεδο. 

Πόρτες και ανοίγματα. 

Στεγανοποιήσεις. 

Οπές αποστράγγισης καθαρισμού 
Αεροστεγανότητα. 


Συντελεστής Κ του εξοπλισμού όταν ήταν καινούργιος (όπως εμφανίζεται στην προηγούμενη έκθεση 
δοκιμής) 


\ν/ιυ 2 Κ 


Παρατηρήσεις: 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου , ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως τριών 
ετών, με το διακριτικό σήμα ΙΝ/ΠΙ 1/. 

Υπεγράφη στ. 

Ημερομηνία:. . 


Υπεύθυνος ελέγχων 


- Απαλείψατε όπως είναι αναγκαίο . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡ. 4Α 

Τμήμα 3 

Προσδιορισμός της αποδοτικότητας των ψυκτικών συσκευών ψυχόμενου εξοπλισμού που χρησιμοποιούν 
πάγο ή ξηρό πάγο, από έναν εγκεκριμένο σταθμό ελέγχου, σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 2, 
παραγράφους 32 έως 36, εκτός της 34(β) και 34(γ) της ΑΤΡ. 


Ψυκτική συσκευή: 

Περιγραφή της ψυκτικής συσκευής. 

Είδος ψυκτικού μέσου. 

Ονομαστική ικανότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου που καθορίζει ο 
κατασκευαστής..1ι§. 

Πραγματική πλήρωση ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιείται για την 

δοκιμή.1τ§. 

Κίνηση ανεξάρτητη/εξαρτημένη/με λειτουργία από δίκτυο 17 

Ψυκτική συσκευή αφαιρούμενη/μη αφαιρούμενη- 17 

Κατασκευαστής. 

Τύπος, αριθμός σειράς . 

Έτος κατασκευής . 

Συσκευή πλήρωσης (περιγραφή, που βρίσκεται· 

να επισυναφθεί σχέδιο, εάν χρειάζεται) . 

Συσκευές εσωτερικού αερισμού: 

Περιγραφή(αριθμός συσκευών,κ.λ.π.). 

Ισχύς ηλεκτρικών ανεμιστήρων. . 

Παροχή.πι 3 /1ι 

Διαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τομή.πι 2 , μήκος.ιπ 

Πλέγμα εισαγωγής αέρα - περιγραφή υ 


- Απαλείψατε εάν δεν ισχύει. 
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Αυτόματες συσκευές. 

Μέσες θερμοκρασίες στην αρχή της δοκιμής: 

Εσωτερική.°0_±.Κ 

Εξωτερική.°€_±.Κ 

Σημείο δρόσου στον θάλαμο δοκιμής. °0±.Κ 

Ισχύς του συστήματος εσωτερικής θέρμανσης. \ν 

Ημερομηνία και ώρα κλεισίματος των θυρών και των άλλων 

ανοιγμάτων του εξοπλισμού. 

Καταγραφή των μέσων εσωτερικών και εξωτερικών θερμοκρασιών του σώματος και/ή 
καμπύλη που δείχνει την μεταβολή αυτών των θερμοκρασιών σε συνάρτηση με το χρόνο 


Παρατηρήσεις: 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
με το διακριτικό σήμα. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ 
παραρτήματος 1, προσαρτήματος 1, παραγράφου 2(α) μόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡ. 4Β 

Τμήμα 3 

Προσδιορισμός της αποδοτικότητας των ψυκτικών συσκευών ψυχόμενου εξοπλισμού με εύτηκτες πλάκες, 
από εγκεκριμένο σταθμό ελέγχου, σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 2, παραγράφους 32 έως 36, 
εκτός της 34(α) και 34(γ) της ΑΤΡ. 


Ψυκτική συσκευή: 

Περιγραφή. 

Είδος του εύτηκτου διαλύματος. 

Ονομαστική ικανότητα πλήρωσης εύτηκτου διαλύματος που καθορίζει ο 
κατασκευαστής . 1ί§. 

Λανθάνουσα θερμότητα σε θερμοκρασία κατάψυξης που δηλώνει ο 

κατασκευαστής.στους.°0 

Ψυκτική συσκευή αφαιρούμενη/μη αφαιρούμενη -17 

Κίνηση ανεξάρτητη/εξαρτημένη/με λειτουργία από δίκτυο 

Κατασκευαστής. 

Τύπος, αριθμός σειράς. 

Έτος κατασκευής. 

Εύτηκτες πλάκες: Μάρκα.Τύπος. 

Διαστάσεις και αριθμός πλακών, που βρίσκονται· απόσταση από τα τοιχώματα 
(να επισυναφθεί σχέδιο) . 

Συνολικό απόθεμα ψύχους που δηλώνει ο κατασκευαστής για θερμοκρασία 
κατάψυξης.στους .°0 

Συσκευές εσωτερικού αερισμού (εάν υπάρχουν): 

Περιγραφή. 

Συσκευές αυτοματισμού. 


~ Απαλείψατε εάν δεν ισχύει. 
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Μηχανικό ψυγείο (εάν υπάρχει): 

Μάρκα.Τύπος.Αρ. 

Που βρίσκεται. 

Συμπιεστής: Μάρκα.Τύπος. 

Τύπος κίνησης. 

Φύση του ψυκτικού. 

Συμπυκνωτής. 

Ψυκτική ικανότητα που δηλώνει ο κατασκευαστής για την συγκεκριμένη 
θερμοκρασία κατάψυξης και εξωτερική θερμοκρασία +30Χ 

.’νν 

Συσκευές αυτοματισμού: 

Μάρκα.Τύπος. 

Αποπάγωση(εάν υπάρχει) . 

Θερμοστάτης. 

Πρεσσοστάτης χαμηλής πίεσης. 

Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης. 

Ανακουφιστική βαλβίδα. 

Λοιπά. 

Συσκευές εξαρτημάτων: 

Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης του συνδέσμου της πόρτας: 

Ικανότητα ανά γραμμικό μέτρο της αντιστάσεως.\ν/τη 

Γραμμικό μήκος της αντιστάσεως.π\ 

Μέσες θερμοκρασίες στην αρχή της δοκιμής: 

Εσωτερικά.°0±.Κ 

Εξωτερικά.Χ±..Κ 

Σημείο δρόσου στον θάλαμο δοκιμής.°0±_.Κ 

Ισχύς του συστήματος εσωτερικής θέρμανσης.λΥ 

Ημερομηνία και ώρα κλεισίματος των θυρών και των άλλων ανοιγμάτων του 
εξοπλισμού . 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Περίοδος συσσώρευσης ψύχους . 

Καταγραφή των μέσων εσωτερικών και εξωτερικών θερμοκρασιών του σώματος και/ή καμπύλη που 
δείχνει την μεταβολή αυτών των θερμοκρασιών σε συνάρτηση με το χρόνο 


Παρατηρήσεις: 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
με το διακριτικό σήμα. 


Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ 
παραρτήματος 1, προσαρτήματος 1, παραγράφου 2(α) μόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή έως 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡ. 4Γ 

Τμήμα 3 

Προσδιορισμός της αποδοτικότητας των ψυκτικών συσκευών ψυχόμενου εξοπλισμού που χρησιμοποιούν 
υγροποιημένα αέρια, από εγκεκριμένο σταθμό ελέγχου, σύμφωνα με το παράρτημα I, προσάρτημα 2, 
παραγράφους 32 έως 36, εκτός της 34(α) και 34(β) της ΑΤΡ. 


Ψυκτική συσκευή: 

Περιγραφή . 

Κίνηση ανεξάρτητη/εξαρτημένη/με λειτουργία από δίκτυο 17 
Ψυκτική συσκευή αφαιρούμενη/μη αφαιρούμενη^ 

Κατασκευαστής . 

Τύπος, αριθμός σειράς. 

Έτος κατασκευής. 

Είδος του ψυκτικού μέσου. 

Ονομαστική ικανότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου που καθορίζει ο 
Κατασκευαστής . 

Πραγματική πλήρωση ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιείται για την δοκιμή 

.1<Β· 

Περιγραφή δεξαμενής . 

Συσκευή πλήρωσης (περιγραφή, πού βρίσκεται) . 

Συσκευές εσωτερικού αερισμού: 

Περιγραφή (αριθμός κλπ.). 

Ισχύς ηλεκτρικών ανεμιστήρων . 

Παροχή.αι 3 /1ι 

Διαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τομή.ηα 2 , μήκος.ηα 

Συσκευές αυτοματισμού. 


- Απαλείψατε εάν δεν ισχύει. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Μέσες θερμοκρασίες στην αρχή της δοκιμής: 

Εσωτερική.°0±.Κ 

Εξωτερική.°0±.Κ 

Σημείο δρόσου στον θάλαμο δοκιμής.°0±.Κ. 

Ισχύς του συστήματος εσωτερικής θέρμανσης.^ 

Ημερομηνία και ώρα κλεισίματος των θυρών και των άλλων ανοιγμάτων του 
εξοπλισμού. 

Καταγραφή των μέσων εσωτερικών και εξωτερικών θερμοκρασιών του σώματος και/ή καμπύλη που 
δείχνει την μεταβολή αυτών των θερμοκρασιών σε συνάρτηση με το 
χρόνο. 


Παρατηρήσεις: 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
με το διακριτικό σήμα. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ 
παραρτήματος 1, προσαρτήματος 1, παραγράφου 2(α) μόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡ. 5 


Τμήμα 3 

Προσδιορισμός της αποδοτικότηιας των ψυκτικών συσκευών μηχανικά ψυχόμενου εξοπλισμού, από 
εγκεκριμένο σταθμό ελέγχου, σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 2, παραγράφους 37 έως 40 της 
ΑΤΡ. 


Συσκευές Μηχανικής Ψύξης: 

Κίνηση ανεξάρτητη/εξαρτημένη/με λειτουργία από δίκτυο υ 
Συσκευές Μηχανικής Ψύξης αφαιρούμενες/μη αφαιρούμενες^ 

Κατασκευαστής. 

Τύπος, αριθμός σειράς. 

Έτος κατασκευής. 


Είδος του ψυκτικού μέσου και ικανότητα πλήρωσης. 

Πραγματική ψυκτική ισχύς που δηλώνει ο κατασκευαστής για εξωτερική 
θερμοκρασία +30°Ο και εσωτερική θερμοκρασία: 

0°Ο. 

-10°Ο. 

-20°Ο. 


Συμπιεστής: 

Μάρκα.Τύπος. 

Κίνηση: ηλεκτρική/θερμική/υδραυλική λ/ 

Περιγραφή. . 

Μάρκα.τύπος.ισχύς..στις.τριη. 

Συμπυκνωτής και ατμοποιητής. 

Στοιχείο κίνησης του(των) ανεμιστήρα(ων): 

μάρκα.τύπος.αριθμός. 

ισχύς.ΙίλΥ . στις.τριη. 


11 Απαλείψατε εάν δεν ισχύει. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Συσκευές εσωτερικού αερισμού: 

Περιγραφή (αριθμός συσκευών κλπ.). 

Ισχύς ηλεκτρικών ανεμιστήρων. 

Παροχή.ιη 3 /1ι 

Διαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τομή.ηι, μήκος... 

Συσκευές αυτοματισμού: 

Μάρκα.Τύπος. 

Αποπάγωση (εάν υπάρχει). 

Θερμοστάτης. 

Πρεσσοστάτης χαμηλής πίεσης. 

Πρεσσοστάτης υψηλής πίεσης. 

Ανακουφιστική βαλβίδα. 

Λοιπά. 

Μέσες θερμοκρασίες στην αρχή της δοκιμής: 


Εσωτερική θερμοκρασία.°0± 

Εξωτερική θερμοκρασία.°0±. 

Σημείο δρόσου στον θάλαμο δοκιμής.°0±.. 


Ισχύς του συστήματος εσωτερικής θέρμανσης 


ΛΥ 


Π1 


Κ 

κ 

κ 


Ημερομηνία και ώρα κλεισίματος των θυρών και των άλλων ανοιγμάτων του 
εξοπλισμού. 


Καταγραφή των μέσων εσωτερικών και εξωτερικών θερμοκρασιών του σώματος και/ή καμπύλη που 
δείχνει την μεταβολή αυτών των θερμοκρασιών σε συνάρτηση με το 
χρόνο. 
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Χρόνος μεταξύ της αρχής της δοκιμής και της επίτευξης της προκαθορισμένης μέσης εσωτερικής 
θερμοκρασίας του σώματος.Ιι 

Παρατηρήσεις:. 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
με το διακριτικό σήμα. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ 
παραρτήματος 1, προσαρτήματος 1, παραγράφου 2(α) μόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡ. 6 


Τμήμα 3 

Προσδιορισμός της αποδοτικάτητας των θερμικών συσκευών θερμαινόμενου εξοπλισμού, από 
εγκεκριμένο σταθμό ελέγχου, σύμφωνα με το παράρτημα I, προσάρτημα 2, παραγράφους 43 έως 47 της 
ΑΤΡ. 


Θερμική συσκευή: 

Περιγραφή. 

Κίνηση ανεξάρτητη/εξαρτημένη/με λειτουργία από δίκτυο 17 
Θερμαινόμενη συσκευή αφαιρούμενη/μη αφαιρούμενη- 17 

Κατασκευαστής. 

Τύπος, αριθμός σειράς. 

Έτος κατασκευής. 

Που είναι τοποθετημένη. 

Συνολικό εμβαδόν των επιφανειών ανταλλαγής θερμότητας.ιπ ζ 

Πραγματική απόδοσης ισχύος που δηλώνει ο κατασκευαστής 

....κ\ν 


Συσκευές εσωτερικού αερισμού: 

Περιγραφή (αριθμός συσκευών κλπ.). 

Ισχύς ηλεκτρικών ανεμιστήρων. 

Παροχή. 

Διαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τομή. 

Μέσες θερμοκρασίες στην αρχή της δοκιμής: 

Εσωτερική θερμοκρασία. 

Εξωτερική θερμοκρασία. 

Ημερομηνία και ώρα κλεισίματος των 
εξοπλισμού. 


.λΥ 

πι 3 /1ι 


. ...πι 2 , μήκος.ιυ 

°0±.Κ 

0 ε±.κ 


θυρών και των άλλων ανοιγμάτων του 


- Απαλείψατε εάν δεν ισχύει. 






















ΦΕΚ1399 


ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


19533 


Καταγραφή των μέσων εσωτερικών και εξωτερικών θερμοκρασιών του σώματος και/ή καμπύλη που 
δείχνει την μεταβολή αυτών των θερμοκρασιών σε συνάρτηση με το 
χρόνο. 

Χρόνος μεταξύ της αρχής της δοκιμής και της επίτευξης της προκαθορισμένης μέσης εσωτερικής 
θερμοκρασίας του σώματος.1ι 

Όπου ισχύες μέση απόδοση θέρμανσης κατά την διάρκεια της δοκιμής για να διατηρηθεί η 
προκαθορισμένη διαφορά θερμοκρασίας^ μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού του 
σώματος.V 

Παρατηρήσεις:. 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως έξι ετών, 
με το διακριτικό σήμα. 

Ωστόσο, η έκθεση αυτή θα ισχύει ως πιστοποιητικό έγκρισης τύπου υπό την έννοια του ΑΤΡ 
παραρτήματος 1, προσαρτήματος 1, παραγράφου 2(α) μόνο για περίοδο έως έξι ετών, δηλαδή 
έως. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 


- Αυξανόμενη κατά 35% για καινούργιο εξοπλισμό. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡ. 7 


Τμήμα 3 

Έλεγχος από ειδικό εμπειρογνώμονα της αποδοτικότητας ψυκτικών συσκευών 
ψυχόμενου εξοπλισμού σε χρήση, σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 2, 
παράγραφο 49(α) της ΑΤΡ 


Ο έλεγχος διεξήχθη με βάση την υπ’ αρ. έκθεση με ημερομηνία . 

εκδοθείσα από εγκεκριμένο σταθμό ελέγχσυ/εμπειρογνώμονα (όνομα, διεύθυνση) 


Ψυκτική συσκευή: 

Περιγραφή. 

Κατασκευαστής. 

Τύπος, αριθμός σειράς. 

Έτος κατασκευής. 

Είδος του ψυκτικού μέσου. 

Ονομαστική ικανότητα πλήρωσης ψυκτικού μέσου που καθορίζει ο 
κατασκευαστής. 

Πραγματική πλήρωση ψυκτικού μέσου που χρησιμοποιείται για την 

δοκιμή. 

Συσκευή πλήρωσης (περιγραφή, που βρίσκεται). 

Συσκευές εσωτερικού αερισμού: 

Περιγραφή (αριθμός συσκευών κλπ.). 

Ισχύς ηλεκτρικών ανεμιστήρων. 

Παροχή.ιη 3 /Ιι 

Διαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τομή.πι 2 , μήκος.πι 

Κατάσταση της ψυκτικής συσκευής και των συσκευών αερισμού. 


Εσωτερική θερμοκρασία που επιτεύχθηκε.°0 

Με εξωτερική θερμοκρασία.°0 
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Εσωτερική θερμοκρασία του εξοπλισμού πριν τεθεί σε λειτουργία η ψυκτική συσκευή 

.°0 

Συνολικός χρόνος λειτουργίας της ψυκτικής μονάδας.ύ 

Χρόνος μεταξύ της αρχής της δοκιμής και της επίτευξης της προκαθορισμένης μέσης εσωτερικής 
θερμοκρασίας του σώματος.1ι 

Έλεγχος της λειτουργίας του θερμοστάτη. 

Για ψυχόμενο εξοπλισμό με εύτηκτες πινακίδες: 

Περίοδος λειτουργίας της ψυκτικής συσκευής για κατάψυξη του εύτηκτου 

διαλύματος .ίι 

Περίοδος κατά την οποία η εσωτερική θερμοκρασία του αέρα 

διατηρείται αφότου ετέθη εκτός λειτουργίας η συσκευή.Ιι 

Παρατηρήσεις:. 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως τριών 
ετών, με το διακριτικό σήμα. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡ. 8 


Τμήμα 3 

Έλεγχος από ειδικό εμπειρογνώμονα της αποδοτικότητας ψυκτικών συσκευών μηχανικά ψυχόμενου 
εξοπλισμού σε χρήση, σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 2, παράγραφο 49(β) της ΑΤΡ 


Ο έλεγχος διεξήχθη με βάση την υπ’ αρ.έκθεση με 

ημερομηνία. εκδοθείσα από εγκεκριμένο σταθμό ελέγχσυ/εμπειρογνώμσνα 

(όνομα, διεύθυνση) . 


Μηχανικά ψυχόμενη συσκευή: 

Κατασκευαστής. 

Τύπος αριθμός σειράς.. 

Έτος κατασκευής. 

Περιγραφή. 

Πραγματική ψυκτική ισχύς που δηλώνει ο κατασκευαστής για εξωτερική θερμοκρασία +30° Ο και 


εσωτερική θερμοκρασία 

0° Ο. 

-10° Ο.\ν 

-20° Ο.λΥ 

Είδος του ψυκτικού μέσου και ικανότητα πλήρωσης.1η*. 

Συσκευές εσωτερικού αερισμού: 

Περιγραφή (αριθμός συσκευών κλπ.). 


Ισχύς ηλεκτρικών ανεμιστήρων.\Υ 

Παροχή.ιη 3 /1ι 

Διαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τομή.πι 2 , μήκος.ιη 

Κατάσταση της μηχανικά ψυχόμενης συσκευής και των συσκευών εσωτερικού 
αερισμού. 
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Εσωτερική θερμοκρασία που επιτεύχθηκε.°0 

Με εξωτερική θερμοκρασία. 

και με σχετικό χόνο λειτουργίας.% 

Χρόνος λειτουργίας.Η 

Έλεγχος της λειτουργίας του θερμοστάτη. 

Παρατηρήσεις:. 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως τριών 
ετών, με το διακριτικό σήμα. 


Υπεγράφη στ. 

Ημερομηνία:. . 

Υπεύθυνος ελέγχων 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡ. 9 


Τμήμα 3 

Έλεγχος από ειδικό εμπειρογνώμονα της αποδοτικότητας θερμικών συσκευών 
θερμαινόμενου εξοπλισμού σεχρήση, σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 2, 
παράγραφο 49(γ) της ΑΤΡ 


Ο έλεγχος διεξήχθη με 

ημερομηνία. 

(όνομα, διεύθυνση). 


βάση την υπ’ αρ. έκθεση με 

εκδοθείσα από εγκεκριμένο σταθμό ελέγχσυ/εμπειρογνώμονα 


Τύπος θέρμανσης: 

Περιγραφή. 

Κατασκευαστής. 

Τύπος, αριθμός σειράς. 

Έτος κατασκευής. 

Που είναι τοποθετημένη. 

Συνολικό εμβαδόν των επιφανειών ανταλλαγής θερμότητας. 

Πραγματική απόδοση ισχύος που δηλώνει ο κατασκευαστής. 

Συσκευές εσωτερικού αερισμού: 

Περιγραφή (αριθμός συσκευών κλπ.). 

Ισχύς ηλεκτρικών ανεμιστήρων. 

Παροχή. 

2 ' 

Διαστάσεις των αγωγών: εγκάρσια τομή.™ , μήκος. 

Κατάσταση της θερμαντικής συσκευής και των συσκευών εσωτερικού αερισμού 


Κλν 


...ΛΥ 

ιϊι 3 /1ι 

...ηι 


Εσωτερική θερμοκρασία που επιτεύχθηκε. 

Με εξωτερική θερμοκρασία. 

και με σχετικό χρόνο λειτουργίας 
Χρόνος λειτουργίας. 
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Έλεγχος της λειτουργίας του θερμοστάτη 
Παρατηρήσεις:. 


Βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων του ελέγχου, ο εξοπλισμός μπορεί να αναγνωρισθεί βάσει 
πιστοποιητικού σύμφωνα με το παράρτημα 1, προσάρτημα 3 της ΑΤΡ, ότι ισχύει για περίοδο έως τριών 
ετών, με το διακριτικό σήμα. 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 










19540 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡ. 10 


Έκθεση ελέγχου 


Συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας για τις Διεθνείς Μεταφορές Ευπαθών Τροφίμων και 
για τον Εξοπλισμό που θα Χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις Μεταφορές (ΑΤΡ). 

Έκθεση ελέγχρυ αρ. 

Προσδιορισμός της πραγματικής ψυκτικής ικανότητας ψυκτικής μονάδας, σύμφωνα με το παράρτημα 1, 
προσάρτημα 2, παραγράφους 51 έως 59 της ΑΤΡ. 


Εγκεκριμένος σταθμός ελέγχου 

Όνομα. 

Διεύθυνση. 

Η ψυκτική μονάδα παρσυσιάσθηκε από 


(α) Τεχνικές προδιαγραφές της μονάδασ 

Ημερομηνία κατασκευής:.Μάρκα 

Τύπος: Αριθμός σειράς:. 

Κατηγορία 11 

Ανεξάρτητη/μη ανεξάρτητη 
Αφαιρσύμενη/μη αφαιρούμενη 
Απλή μονάδα/συναρμολογημένες συνιστώσες 
Περιγραφή: 


Συμπιεστής - Μάρκα: 


Τύπος:. 

Κυβική χωρητικότητα:. 

.τριπ 


Αριθμός κυλίνδρων:. 

Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής: 
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Μέθοδοι κίνησης -: ηλεκτρικός κινητήρας, ξεχωριστή μηχανή εσωτερικής καύσης, μηχανή οχήματος, 
κίνηση οχήματος 

Κινητήρας συμπιεστή: (δείτε τις υποσημειώσεις 1 και 2) 

Ηλεκτρικός: Μάρκα:. Τύπος:. 

Ισχύς:.1ί\ν σε.τριυ Τάση παροχής.V 

Συχνότητα παροχής.Ηζ 

Μηχανή εσωτερικής καύσης: 

Μάρκα:. Τύπος:. 

Αριθμός κυλίνδρων:. Κυβική χωρητικότητα:. 

Ισχύς:.1ς\ν σε.τρπι Καύσιμο. 


Υδραυλικός κινητήρας: 

Μάρκα:. 

Μέθοδος κίνησης 

Εναλλάκτης: 

Μάρκα:. 

Ταχύτητα περιστροφής: 


Τύπος: 


. Τύπος:. 

(ονομαστική ταχύτητα που δίνεται από τον κατασκευαστή: 


( 

(.φπι 

( 

(ελάχιστη ταχύτητα:.ιρ«ι 


Ψυκτικό υγρό: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Εναλλάκτες θερμότητας 



Συμπυκνωτής 

Ατμσποιητής 

Μάρκα 

-τύπος 



Αριθμός σωλήνων 



Βήμα πτερυγίου (ιηιη) 27 



Σωλήνας: είδος και διάμετρος (χιλ) 27 



Εμβαδόν επιφάνειας ανταλλαγής (πι 2 ) 27 



Μετωπικό εμβαδόν (τη 2 ) 




Αριθμός 



Μ 

Μ 

Αριθμός πτερυγίων ανά 
ανεμιστήρα 



| 

Διάμετρος (πιπι.) 



>—Η 

1 

Ονομαστική ισχύς (\Υ) 21 ν 



< 

Συνολική ονομαστική απόδοση 
σε πίεση.Ρα (ιη 3 /1ι) 27 




Μέθοδος κίνησης 




Βαλβίδα εκτονώσεως: Μάρκα:. Μοντέλο:. 

Ρυθμιζόμενη: 1/. Μη ρυθμιζόμενη: 1/ 

Συσκευή αποπάγωσης:. 

Συσκευή αυτοματισμού:. 


















τοτελεσματα των μετρήσεων και της ιι/υκτικηε 
(Μέση θερμοκρασία του αέρα στις είσοδο/εισόδους προσαγωγής της ψυκτικής συσκευής 
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(β) Μέθοδος και αποτελέσματα του ελέγγοο : 

Μέθοδος ελέγχου μέθοδος θερμικής εξισορροπήσεως /μέθοδος διαφοράς ενθαλπίας 

Σε ένα κουτί θερμιδόμετρο μέσου εμβαδού επιφανείας=.πι 2 

μετρημένη τιμή του συντελεστή υ ενός κουτιού εφοδιασμένου με ψυκτική 
μονάδα:.\ν/°0, σε μέση θερμοκρασία τοιχώματος. °0. 

Σε τμήμα μεταφορικού εξοπλισμού: 

μετρημένη τιμή του συντελεστή υ τμήματος μεταφορικού εξοπλισμού 

εφοδιασμένου με ψυκτική μονάδα:. \ν/°0, σε μέση θερμοκρασία 

τοιχώματος.°ϋ. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την διόρθωση του συντελεστή υ σώματος ως συνάρτηση της μέσης 
θερμοκρασίας τοιχώματος του σώματος:. 


Μέγιστα σφάλματα προσδιορισμού: 

του συντελεστή υ του σώματος. 

της ψυκτικής ισχύος της μονάδας. 

(γ) Έλεγχοι 

Ρυθμιστής θερμοκρασίας: Ρύθμιση.Διαφορικό.°0 

Λειτουργία της συσκευής αποπάγωσης 17 : ικανοποιητική/ μη ικανοποιητική 

Παροχή όγκου αέρα που εγκαταλείπει τον ατμοποιητή τιμή μετρημένη.ιη 3 /1ι 

σε πίεση.Ρ& 

Ύπαρξη μέσων παροχής θερμότητας στον ατμοποιητή για να ρυθμιστεί ο θερμοστάτης μεταξύ 0 και 12° 0 1/ : 
ναι/όχι 
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(δ) Παρατηρήσεις 


Υπεγράφη στ 
Ημερομηνία:. 


Υπεύθυνος ελέγχων 


υ Απαλείψατε όπου ισχύει. 

21 Τιμή που αναφέρει ο κατασκευαστής. 
- Όπου ισχύει. 

4/ Μέθοδος διαφοράς ενθαλπίας μόνο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Παράρτηιια 1. Προσάρτηαα 3 

Α. Υπόδεινιια εντύπου πιστοποιητικού συιιμόο<ρωσηο ταυ εξοπλισμού, όπακ προβλέπεται στο 
παοάοτηιια 1. ποοσάρττιιια 1. παοάνοαωο 4 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟ, ΨΥΧΟΜΕΝΟ, 
ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΥΧΟΜΕΝΟ Ή ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑ ΞΗΡΑΣ 




ΕΞ 

ϊΟΠΛΙΣΜΟΣ 



ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ 

ΨΥΧΟΜΕΝΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΥΧΟΜΕΝΟΣ 

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ 

1/ 



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ^ 

ΠΟΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 11 


εκδιδόμενο βάσει της Συμφωνίας για τις Διεθνείς Μεταφορές Ευπαθών Τροφίμων και για τον Ειδικό 
Εξοπλισμό που θα Χρησιμοποιείται γι’ αυτές τις Μεταφορές (ΑΤΡ) 

1. Εκδίδσυσα αρχή. 

2. Εξοπλισμός 2/ . 

3. Αριθμός αναγνωρίσεως. χορηγούμενος από . 

4. Ιδιοκτησίας ή λειτουργών από. 

5. Υπεβλήθη από.. 

6. Εγκρίνεται ως 4/ ..... 

6.1. με μία ή περισσότερες θερμικές συσκευές που είναι: 


6.1.1 ανεξάρτητες ) 

6.1.2 μη ανεξάρτητες ) 

6.1.3 αφαιρούμενες )5/ 

6.1.4 μη αφαιρούμενες ) 


- Διακριτικό σήμα της χώρας, όπως χρησιμοποιείται στην διεθνή οδική κυκλοφορία 

21 Το κενό πιστοποιητικό θα εκτυπώνεται στην γλώσσα της εκδίδσυσας χώρας και στην αγγλική, γαλλική ή 
ρωσική· τα διάφορα στοιχεία θα αριθμαύνται όπως στο ανωτέρω υπόδειγμα. 

3/ Γράψτε τον τύπο (σιδηροδρομικό όχημα, φορτηγό αυτοκίνητο, ρυμουλκούμενο όχημα, ημιρυμσυλκούμενο 
όχημα, εμπορευματοκιβώτιο κλπ.)· σε περίπτωση εξοπλισμού δεξαμενής για την μεταφορά υγρών τροφίμων, 
προσθέστε την λέξη “δεξαμενή”. 

4/ Γράψτε εδώ μία ή περισσότερες από τις περιγραφές που αναφέρονται στο προσάρτημα 4 του παρόντος 
παραρτήματος, μαζί με το αντίστοιχο διακριτικό σήμα ή διακριτικά σήματα. 

51 Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει. 

6/ Ο αριθμός (ψηφία, γράμματα κλπ.) που δηλώνει την εκδίδσυσα το πιστοποιητικό αρχή και τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της έγκρισης. 

7 / Η διαδικασία ελέγχου δεν έχει ακόμη καθορισθεί στα πλαίσια της συμφωνίας ΑΤΡ. 

Ο εξοπλισμός πολλών διαμερισμάτων είναι ένας μονωμένος εξοπλισμός, με δύο ή περισσότερα 
διαμερίσματα, για διαφορετικές θερμοκρασίες σε κάθε διαμέρισμα. 
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7. Βάση εκδόσεως πιστοποιητικού 

7.1 Το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται επί τη βάσει 


7.1.1 

δοκιμών του εξοπλισμού 


7.1.2 

συμμόρφωσης προς τον εξοπλισμό αναφοράς 

7.1.3 

περιοδικής επιθεώρησης 

)!/ 

7.1.4 

μεταβατικών διατάξεων 

) 


7.2 Εάν το πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση δοκιμή ή με αναφορά σε εξοπλισμό του ίδιου τύπου 
που έχει υποβληθεί σε δοκιμή, καθορίστε: 

7.2.1 τον σταθμό ελέγχου. 

7.2.2 το είδος των δοκιμών 2/. 


7.2.3 τον αριθμό/ούςτης έκθεσης/ων. 

7.2.4 τον συντελεστή Κ.\ν/ιη 2 Κ 

7.2.5 την πραγματική ψυκτική ικανότητα ν σε εξωτερική θερμοκρασία 30°0 και σε 
εσωτερική θερμοκρασία 



Ονομαστική Ικανότητα 

Ατμοποιητής Ϋ' 

Ατμοποιητής 2 4/ 

Ατμοποιητής 3 4/ 

.°0 

.\ν 

..\ν 

.ΛΥ 

. λυ 

,°0 

. IV 

.\ν 

.\ν 

.\ν 

,°0 

.νν 

.\ν 

.\ν 

.\ν 


8. Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μέχρι. 

8.1 υπό τον όρο ότι: 

8.1.1 το μονωμένο σώμα (και όπου ισχύει, η θερμική συσκευή) διατηρείται σε καλή 
κατάσταση· 

8.1.2 καμμία ουσιαστική τροποποίηση δε γίνεται στις θερμικές συσκευές· και 

8.1.3 αν η θερμική συσκευή αντικατασταθεί, αντικαθίσταται με θερμική συσκευή ίσης ή 
μεγαλύτερης ψυκτικής ικανότητας. 

9. Υπεγράφη στ. 10. Την:. 

(Η αρμόδια αρχή) 


1/ Απαλείψατε ό,τι δεν ισχύει. 

21 Για παράδειγμα: μονωτική ικανότητα ή αποδοτικότητα των θερμικών συσκευών. 

- Όπου η μέτρηση διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του προσαρτήματος 2, παράγραφος 42 του παρόντος 
παραρτήματος. 

Η πραγματική ψυκτική ισχύς του κάθε ατμοποιητή εξαρτάται από τον αριθμό των ατμοποιητών που είναι 
προσαρμοσμένοι στο στοιχείο συμπυκνώσεως. 



























19548 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Β. Πινακίδα πιστοποιήστε συμμόρφωσης το» εΕοπλισιιαύ· όπωτ προβλέπεται στο παοάοτηαα 1, 
προσάρτημα 1. παράγραφο 4 

1. Η πινακίδα πιστοποίησης θα είναι μόνιμα τοποθετημένη στον εξοπλισμό και σε καθαρά ορατή θέση 
δίπλα σε οποιαδήποτε άλλη πινακίδα έγκρισης που έχει εκδοθεί για επίσημους σκοπούς. Η πινακίδα, που θα 
είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα που ανατυπσύται παρακάτω, θα έχει μορφή ορθογώνιας, αντιοξειδωτικής, 
πυρίμαχης πινακίδας, διαστάσεων τουλάχιστον 160 χιλ. επί 100 χιλ. Θα αναγράφονται ευανάγνωστα και θα 
είναι ανεξίτηλα πάνω στην πινακίδα τα ακόλουθα στοιχεία τουλάχιστον στην αγγλική ή γαλλική ή ρωσική: 

(α) τα λατινικά γράμματα “ΑΤΡ” ακολουθούμενα από τις λέξεις “ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”. 

(β) ο “ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ” ακολουθούμενος από το διακριτικό σήμα (σε διεθνή οδική 
κυκλοφορία) του κράτους στο οποίο χορηγήθηκε η έγκριση και τον αριθμό (ψηφία, γράμματα κλπ.) 
πρωτοκόλλου της έγκρισης, 

(γ) ο “ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” ακολουθούμενος από τον ατομικό αριθμό που χορηγείται για 
την αναγνώριση του συγκεκριμένου είδους εξοπλισμού (ο οποίος μπορεί να είναι ο αριθμός του 
κατασκευαστή), 

(δ) το “ΣΗΜΑ ΑΤΡ” ακολουθούμενο από το διακριτικό σήμα που προβλέπεται στο παράρτημα 1, 
προσάρτημα 4 και αντιστοιχεί στην κλάση και κατηγορία του εξοπλισμού, 

(ε) “ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ” ακολουθούμενο από την ημερομηνία (μήνα και έτος) κατά την οποία λήγει η 
ισχύς της έγκρισης της μονάδας του εξοπλισμού. Εάν η ισχύς της έγκρισης ανανεωθεί κατόπιν δοκιμής ή 
επιθεώρησης, θα μπορεί να προστεθεί στην ίδια γραμμή η μεταγενέστερη ημερομηνία λήξης ισχύος. 

2. Τα γράμματα “ΑΤΡ” και τα γράμματα του διακριτικού σήματος θα πρέπει να έχουν ύψος περίπου 20 χιλ. 
Τα άλλα γράμματα και ψηφία θα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 5 χιλ. 




ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 


ΦΕΚ1399 
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Τα στοιχεία σε αγκύλη δίνονται ως παράδειγμα. 
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Παράρτημα 1. Ποοσάοτηιια 4 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 


Τα διακριτικά σήματα που προβλέπονται στο προσάρτημα 1, παράγραφο 5 του παρόντος 
παραρτήματος, θα αποτελούνται από κεφαλαία λατινικά γράμματα σε σκούρο μπλε πάνω σε λευκό 
φόντο· το ύψος των γραμμάτων θα είναι τουλάχιστον 100 ιηιη για τις σημάνσεις των κλάσεων 
ταξινόμησης και τουλάχιστον 50 πιπι για τις ημερομηνίες λήξης. 

Οι σημάνσεις των κλάσεων ταξινόμησης και της ημερομηνίας λήξης πρέπει, τουλάχιστον, να 
τοποθετούνται εξωτερικά και στις δύο πλευρές στις πάνω γωνίες κοντά στο εμπρόσθιο τμήμα. 

Οι σημάνσεις θα είναι οι εξής: 


Εέοπλισιιόο 

Διακοιτικό σήιια 

Κανονικά μονωμένος εξοπλισμός 

ΙΝ 

Βαρειά μονωμένος εξοπλισμός 

ΙΚ 

Κλάση Α ψυχόμενος εξοπλισμός με κανονική μόνωση 

ΚΝΑ 

Κλάση Α ψυχόμενος εξοπλισμός με βαρειά μόνωση 

ΚΚΑ 

Κλάση Β ψυχόμενος εξοπλισμός με βαρειά μόνωση 

ΚΚΒ 

Κλάση 0 ψυχόμενος εξοπλισμός με βαρειά μόνωση 

ΚΚΟ 

Ο ψυχόμενος εξοπλισμός με κανονική μόνωση 

ΚΝΩ 

Κλάση Ω ψυχόμενος εξοπλισμός με βαρειά μόνωση 

ΚΚΩ 

Κλάση Α μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με κανονική 
μόνωση 

ΕΝΑ 

Κλάση Α μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με βαρειά 
μόνωση 

ΡΚΑ 

Κλάση Β μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με κανονική 
μόνωση 

ΡΝΒ- 

Κλάση Β μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με βαρειά 
μόνωση 

ΕΚΒ 

Κλάση 0 μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με κανονική 
μόνωση 

ΡΝΟ 17 

Κλάση 0 μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με βαρειά 
μόνωση 

ΕΚΓ 


1; Δείτε τις μεταβατικές διατάξεις στην παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήματος. 
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Κλάση ϋ μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με κανονική 
μόνωση 

Κλάση Ο μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με βαρειά 
μόνωση 

Κλάση Ε μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με κανονική 
μόνωση 

Κλάση Ε μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με βαρειά 
μόνωση 

Κλάση Ρ μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με κανονική 
μόνωση 

Κλάση Ρ μηχανικά ψυχόμενος εξοπλισμός με βαρειά 
μόνωση 

Κλάση Α θερμαινόμενος εξοπλισμός με κανονική μόνωση 
Κλάση Α θερμαινόμενος εξοπλισμός με βαρειά μόνωση 
Κλάση Β θερμαινόμενος εξοπλισμός με βαρειά μόνωση 

Εάν ο εξοπλισμός είναι εφοδιασμένος με αφαιρσύμενες ή εξαρτημένες θερμικές συσκευές, το 
διακριτικό σήμα ή τα διακριτικά σήματα θα συμπληρώνονται με το γράμμα X στις ακόλουθες 
περιπτώσεις. 

1. ΓΙΑ ΨΥΧΩΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

Οταν οι εύτηκτες πλάκες χρειάζεται να τοποθετηθούν σε άλλο θάλαμο για την ψύξη 

2. ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΨΥΧΩΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

2.1 Οταν ο συμπιεστής τροφοδοτείται από την μηχανή του οχήματος 

2.2 Όταν η ψυκτική συσκευή ή τμήμα της μπορεί να μετακινηθεί, εμποδίζοντας την λειτουργία της 

Η ημερομηνία (μήνας, έτος) που δηλώνεται σύμφωνα με την παράγραφο Α, στοιχείο 8 στο 
προσάρτημα 3 του παρόντος παραρτήματος ως ημερομηνία λήξης ισχύος του πιστοποιητικού το οποίο 
εκδίδεται σε σχέση με τον εξοπλισμό, θα αναγράφεται κάτω από το προαναφερόμενο διακριτικό σήμα ή 
τα διακριτικά σήματα. 

Υπόδειγμα: 


ΡΝϋ 

ΡΚΕ) 

ΓΝΕ ι; 

ΡΚΕ 

ΡΝΡ ι; 

ΡΚΓ 

ΟΑΝ 

ΟΚΑ 

ΟΚΒ 


ΚΝΑ 
5 - 1974 


5 

1974 


μήνας (Μάιος) ) λήξης ισχύος του 
έτος ) πιστοποιητικού 


- Δείτε τις μεταβατικές διατάξεις στην παράγραφο 5 του παρόντος παραρτήματος. 
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Παράρτηιια 2 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Ο Υ Ν Τ Α I 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1. Για την μεταφορά των ακόλουθων υπερκατεψυγμένων και κατεψυγμένων τροφίμων, ο μεταφορικός 
εξοπλισμός πρέπει να επιλεγεί και να χρησιμοποιηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε κατά την διάρκεια της 
μεταφοράς η υψηλότερη θερμοκρασία των τροφίμων σε οποιοδήποτε σημείο του φορτίου να μην υπερβαίνει 
την αναφερόμενη θερμοκρασία. 

Με αυτόν τον τρόπο ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την μεταφορά υπερκατεψυγμένων τροφίμων, 
εκτός του σιδηροδρομικού εξοπλισμού, θα είναι εφοδιασμένος με την αναφερόμενη στο προσάρτημα 1 του 
παρόντος παραρτήματος συσκευή. Εάν, ωστόσο, κάποιος οφείλει να προβεί στην επαλήθευση της 
θερμοκρασίας των τροφίμων, θα πρέπει να το πράξει σύμφωνα με την διαδικασία που επεξηγείται στο 
προσάρτημα 2 του παρόντος παραρτήματος. 

2. Αντίστοιχα, η θερμοκρασία των τροφίμων σε οποιοδήποτε σημείο του φορτίου πρέπει να είναι ίση ή 
χαμηλότερη από την απαιτσύμενη τιμή κατά την φόρτωση, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά την 
εκφόρτωση. 

3. Όπου χρειάζεται να ανοιχθεί ο εξοπλισμός, π.χ. για την διεξαγωγή επιθεωρήσεων, είναι ουσιαστικό να 
διασφαλισθεί, ότι τα τρόφιμα δεν εκτίθενται σε διαδικασίες ή συνθήκες αντίθετες με τους σκοπούς του 
παρόντος παραρτήματος και αυτούς της Διεθνούς Σύμβασης για την Εναρμόνιση των Ελέγχων των 
Εμπορευμάτων στα Σύνορα. 

4. Κατά την διάρκεια συγκεκριμένων λειτουργιών, όπως η αποπάγωση του ατμοποιητή μηχανικά 
ψυχόμενου εξοπλισμού, θα μπορεί να επιτραπεί μια σύντομη άνοδος της θερμοκρασίας της επιφάνειας των 
τροφίμων έως 3° 0 άνω της δέουσας θερμοκρασίας σε ένα μέρος του φορτίου, π.χ. κοντά στον ατμοποιητή. 


Παγωτό.-20°Ο 

Κατεψυγμένα ή υπερκατεψυγμένα ψάρια, προϊόντα ψαριών, μαλάκια 

και οστρακοειδή, και όλα τα άλλα υπερκατεψυγμένα τρόφιμα .-18°0 

Όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα (εκτός του βουτύρου).-12°0 

Βούτυρο.-10°€ 


Τα υπερκατεψυγμένα και κατεψυγμένα τρόφιμα που αναφέρονται παρακάτω πρέπει να υποστσύν άμεσα 
περαιτέρω επεξεργασία στον προορισμό: υ 

Βούτυρο 

Συμπυκνωμένοι χυμοί φρούτων 


υ Για τα αναφερόμενα υπερκατεψυγμένα και κατεψυγμένα τρόφιμα, όταν προορίζονται να υποστούν άμεση 
περαιτέρω επεξεργασία στον προορισμό, θα επιτρέπεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας κατά την 
μεταφορά, έτσι ώστε να φτάσουν στον προορισμό με θερμοκρασία όχι υψηλότερη από αυτήν που 
καθορίζει ο αποστολέας και αναγράφεται στην σύμβαση μεταφοράς. Αυτή η θερμοκρασία δεν θα μπορεί 
να είναι υψηλότερη από την μέγιστη θερμοκρασία που επιτρέπεται για τα ίδια τρόφιμα όταν είναι 
κατεψυγμένα όπως αναφέρεται στο παράρτημα 3. Τα έγγραφα μεταφοράς θα δηλώνουν το όνομα του 
τροφίμου, εάν αυτό είναι κατεψυγμένο ή υπερκατεψυγμένο, καθώς και ότι πρέπει να υποστεί άμεσα 
περαιτέρω επεξεργασία στον προορισμό. Η μεταφορά αυτή θα πραγματοποιείται με εγκεκριμένο 
εξοπλισμό ΑΤΡ χωρίς χρήση κάποιας θερμικής συσκευής για την αύξηση της θερμοκρασίας των 
τροφίμων. 
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Παράοτηιια 2, Προσάρτηαα 1 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο εξοπλισμός μεταφοράς πρέπει να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο όργανο καταγραφής για την 
παρακολούθηση σε συχνά και τακτά διαστήματα των Θερμοκρασιών αέρα στις οποίες εκτίθενται τα 
υπερκατεψυγμένα τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

Τα όργανα μέτρησης πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία είναι 
εγγεγραμμένα τα μεταφορικά μέσα. 

Οι καταγραφές θερμοκρασίας που γίνονται με αυτόν τον τρόπο πρεπει να φέρουν ημερομηνία και να 
αποθηκεύονται από τον χειριστή για τουλάχιστον ένα έτος ή περισσότερο, αναλόγα με το είδος των 
τροφίμων. 

Ωστόσο, για μεταφορικό εξοπλισμό σε χρήση κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
προσαρτήματος, ι; οι ανωτέρω διατάξεις θα ισχύουν προοδευτικά εντός τριών ετών μετά από αυτήν 
ημερομηνία. 


1/ Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος προσαρτήματος είναι η 13 η Φεβρουάριου 1996. 
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Παράρτηαα 2. Προσάρτημα 2 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΥΧΟΜΕΝΩΝ, 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Η επιθεώρηση και μέτρηση των θερμοκρασιών που ορίζονται στα παραρτήματα 2 και 3 πρέπει να 
πραγματοποιούνται έτσι ώστε να μην εκτίθενται τα τρόφιμα σε συνθήκες επιβλαβείς για την ασφάλεια ή 
ποιότητα των τροφίμων. Η μέτρηση των θερμοκρασιών των τροφίμων πρέπει να πραγματοποιείται σε 
ψυχόμενο περιβάλλον και με τις ελάχιστες καθυστερήσεις και ελάχιστη παρεμπόδιση των μεταφορικών 
λειτουργιών. 

2. Οι διαδικασίες επιθεώρησης και μέτρησης, όπως αναφέρσνται στην παράγραφο 1, πρέπει να 
λαμβάνουν χώρα κατά προτίμηση στο σημείο φόρτωσης ή εκφόρτωσης. Αυτές οι διαδικασίες δεν θα πρέπει 
κανονικά να γίνονται κατά την διάρκεια της μεταφοράς, εκτός εάν υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με 
την τήρηση των θερμοκρασιών των τροφίμων που ορίζονται στα παραρτήματα 2 και 3. 

3. Όπου είναι δυνατόν, η επιθεώρηση πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη στοιχεία που παρέχουν οι συσκευές 
παρακολούθησης των θερμοκρασιών κατά την διάρκεια του ταξιδιού πριν την επιλογή αυτών των φορτίων 
ευπαθών τροφίμων για μεθόδους δειγματοληψίας και μέτρησης. Μέτρηση της θερμοκρασίας των τροφίμων 
πρέπει να επιχειρείται μόνο όταν υπάρχουν εύλσγες αμφιβολίες για τον έλεγχο της θερμοκρασίας κατά την 
μεταφορά. 

4. Οπου έχουν επιλεγεί φορτία, πρέπει πρώτα να χρησιμοποιείται μη καταστροφική μέτρηση (μεταξύ 
κιβωτίων ή μεταξύ συσκευασιών). Μόνο όταν τα αποτελέσματα της μη καταστροφικής μέτρησης δεν 
συμφωνούν με τις θερμοκρασίες που αναφέρσνται στα παραρτήματα 2 ή 3 (λαμβανομένης υπ’ όψη της 
επιτρεπόμενης ανοχής), πρέπει να διεξάγονται καταστροφικές μετρήσεις. Οπου έχουν ανοιχθεί για 
επιθεώρηση αποστελλόμενα εμπορεύματα ή κιβώτια αλλά δεν έχει γίνει καμμία περαιτέρω ενέργεια, πρέπει 
να σφραγίζονται εκ νέου και να φέρουν την ώρα, ημερομηνία, τόπο επιθεώρησης και την επίσημη σφραγίδα 
της αρχής που διεξήγαγε την επιθεώρηση. 

Β. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

5. Οι τύποι των συσκευασιών που επιλέγονται για την μέτρηση της θερμοκρασίας πρέπει να είναι 
τέτοιοι έτσι ώστε η θερμοκρασία τους να είναι αντιπροσωπευτική του θερμότερου σημείου των 
αποστελλομένων εμπορευμάτων. 

6. Οπου είναι αναγκαίο να επιλεγσύν δείγματα κατά την μεταφορά ενώ φορτώνεται το εμπόρευμα, 
πρέπει να λαμβάνονται δύο δείγματα από την κορυφή και το κάτω μέρος του αποστελλομένσυ εμπορεύματος 
πλησίον της άκρης του ανοίγματος κάθε θύρας ή ζεύγους θυρών. 

7. Οπου λαμβάνονται δείγματα κατά την εκφόρτωση του αποστελλομένσυ εμπορεύματος, πρέπει να 
επιλέγονται τέσσερα δείγματα από κάποιο από τα ακόλουθα σημεία: 

κορυφή και κάτω μέρος του αποστελλομένσυ εμπορεύματος πλησίον της άκρης του ανοίγματος των 
θυρών· 

όνοι οπίσθιες γωνίες του αποστελλομένσυ εμπορεύματος (δηλαδή όσο πιο μακριά γίνεται από την 
ψυκτική μονάδα)· 

κέντρο του αποστελλομένσυ εμπορεύματος- 
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κέντρο της εμπρόσθιας επιφάνειας του αποστελλομένσυ εμπορεύματος (δηλαδή όσο πιο κοντά 
γίνεται στην ψυκτική μονάδα)· 

άνω ή κάτω γωνίες της εμπρόσθιας επιφάνειας του αποστελλομένσυ εμπορεύματος(δηλαδή όσο πιο 
κοντά γίνεται στην αναρρόφηση του αέρα επιστροφής της ψυκτικής μονάδας). 

8. Στην περίπτωση ψυχόμενων τροφίμων του παραρτήματος 3, πρέπει να λαμβάνονται δείγματα από το 
ψυχρότερο σημείο για να διασφαλισθεί ότι δεν υπήρξε κατάψυξη κατά την μεταφορά. 

Γ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

9. Το αισθητήριο μέτρησης της θερμοκρασίας πρέπει να προψυχθεί όσο πιο κοντά είναι δυνατόν στην 
θερμοκρασία του προϊόντος πριν την μέτρηση. 

I. Ψυχόμενα τρόφιμα 

10. Μη καταστροωική μέτρηση . Η μέτρηση μεταξύ κιβωτίων ή μεταξύ συσκευασιών πρέπει να 

διεξάγεται με αισθητήριο με επίπεδη κεφαλή που παρέχει καλή επαφή επιφάνειας, χαμηλή θερμική μάζα, και 
υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Κατά την τοποθέτηση του αισθητηρίου μεταξύ των κιβωτίων ή των 
συσκευασιών τροφίμων, πρέπει να υπάρχει επαρκής πίεση για να προσφέρει καλή θερμική επαφή, και 
επαρκές μήκος του εισαγόμενου αισθητηρίου για να ελαχιστοποιηθούν τα σφάλματα αγωγιμότητας. 

11. Καταστροωική ιιέτρηση . Πρέπει να χρησιμοποιηθεί αισθητήριο με άκαμπτο γερό σωλήνα και 
αιχμηρή μύτη, κατασκευασμένος από υλικό που να μπορεί να καθαρισθεί και να απολυμανθεί εύκολα. Το 
αισθητήριο πρέπει να εισαχθεί στο κέντρο της συσκευασίας τροφίμων και η θερμοκρασία να σημειωθεί όταν 
επιτευχθεί σταθερή ένδειξη. 

II. Κατεψυγμένα και υπεοκατεψυγαένα τρόφιμα 

12. Μη καταστροωική μέτρηση . Όπως στην παράγραφο 10. 

13. Καταστροωική μέτρηση . Οι αισθητήρες θερμοκρασίας δεν είναι σχεδιασμένοι να διεισδύουν σε 
κατεψυγμένα τρόφιμα. Επομένως, είναι απαραίτητο να ανοιχθεί μία οπή στο προϊόν για να εισαχθεί ο 
μετρητής. Η οπή δημιουργείται με προψυχθέν όργανο διείσδυσης προϊόντος το οποίο είναι μεταλλικό όργανο 
με αιχμηρή μύτη όπως η διατρητική μηχανή πάγου, το δράπανο χειρός ή άλλο τρυπάνι. Η διάμετρος της οπής 
πρέπει να εξασφαλίζει στενή εφαρμογή σε αυτήν ταυ αισθητηρίου. Το βάθος στο οποίο εισάγεται το 
αισθητήριο εξαρτάται από τον τύπο του προϊόντος: 

(ΐ) Όταν το επιτρέπουν οι διαστάσεις του προϊόντος, να εισαχθεί το αισθητήριο σε βάθος 2.5 εκ. 
από την επιφάνεια του προϊόντος· 

(ϋ) Όπου το (ί) δεν είναι δυνατό εξαιτίας του μεγέθους του προϊόντος, το αισθητήριο πρέπει να 
εισαχθεί σε ένα ελάχιστο βάθος από την επιφάνεια ίσο με 3 με 4 φορές την διάμετρο του αισθητηρίου· 

(ίίϊ) Δεν είναι δυνατό ή εφικτό να ανοιχθεί μία οπή σε ορισμένα τρόφιμα εξαιτίας του μεγέθους τους ή 
της σύνθεσής τους, π.χ. λαχανικά σε κύβους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εσωτερική θερμοκρασία της 
συσκευασίας τροφίμων πρέπει να προσδιορίζεται με την εισαγωγή κατάλληλου αισθητηρίου με αιχμηρά 
σωλήνα στο κέντρο της συσκευασίας για να μετρηθεί η θερμοκρασία σε επαφή με τα τρόφιμα. 

Μετά την εισαγωγή του αισθητηρίου, η θερμοκρασία πρέπει να καταγράφεται όταν επιτευχθεί σταθερή τιμή. 
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Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

14. Το σύστημα μέτρησης (αισθητήριο και καταγραφή ενδείξεων) που χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό της θερμοκρασίας θα τηρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

(ϊ) Ο χρόνος ανταπόκρισης πρέπει να επιτύχει 90% της διαφοράς μεταξύ της αρχικής και τελικής 
ένδειξης εντός τριών λεπτών· 

(ϋ) */ το σύστημα πρέπει να έχει ακρίβεια +0,5°Ο στην περιοχή μέτρησης από -20Χ έως +30°Ο 

(ίίί) *η ακρίβεια της μέτρησης δεν πρέπει να μεταβάλλεται περισσότερο από 0,3°0 κατά την 
λειτουργία στην περιοχή θερμοκρασίας περιβάλλοντος από -20°Ο έως +30°Ο 

(ίν) η ανάλυση της ένδειξης του οργάνου πρέπει να είναι 0,1 0 Ο 

(ν) *η ακρίβεια του συστήματος πρέπει να ελέγχεται σε τακτά διαστήματα· 

(νί) το σύστημα πρέπει να έχει ισχύσν πιστοποιητικό διακρίβωσης από εγκεκριμένο φορέα· 

(νϊί) οι ηλεκτρικές συνιστώσες του συστήματος πρέπει να προστατεύονται έναντι ανεπιθύμητων 
επιδράσεων εξαιτίας της συμπυκνώσεως υγρασίας- 

(νίϊί) το σύστημα πρέπει να είναι αντοχής και αντιδονηστικό. 

Ε. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΝΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

15. Θα επιτρέπονται συγκεκριμένες ανοχές κατά την ερμηνεία των μετρήσεων θερμοκρασίας: 

(ϊ) λειτουργικά - στην περίπτωση κατεψυγμένων και υπερκατεψυγμένων τροφίμων, είναι ανεκτή 
σύντομη άνοδος έως 3Χ σε σχέση με την θερμοκρασία που επιτρέπεται στο παράρτημα 2 για την 
επιφανειακή θερμοκρασία των τροφίμων. 

(ϊΐ) οεθοδολογία - η μη καταστροφική μέτρηση μπορεί να δώσει διαφορά ένδειξης έως 2Χ το 
μέγιστο σε σύγκριση με την μέτρηση της πραγματικής θερμοκρασίας του προϊόντος, ειδικότερα 
σε σχέση με το πάχος του χαρτονιού στην συσκευασία κιβωτίου. Αυτή η ανοχή δεν ισχύει για την 
καταστροφική μέτρηση της θερμοκρασίας. 


* 7 Η διαδικασία θα καθορισθεί 
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Παράρτημα 3 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ 
ΥΠΕΡΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΟΥΤΕ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 


Κατά την διάρκεια της μεταφοράς οι θερμοκρασίες των εν λόγω τροφίμων δεν θα είναι υψηλότερες 
από αυτές που αναφέρονται παρακάτω: 


Ερυθρά εδώδιμα παραπροϊόντα σφαγίων 

Βούτυρο 

Κυνήγι 

Γάλα (ανεπεξέργαστο και παστεριωμένο) σε δεξαμενές, 
για άμεση κατανάλωση 

Βιομηχανικό γάλα 

Γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι, κεφίρ, 
κρέμα και φρέσκο τυρί) 

Ψάρια, μαλάκια και οστρακοειδή 17 
Προϊόντα κρέατος 27 

Κρέατα (εκτός από ερυθρά εδώδιμα παραπροϊόντα σφαγίων) 
Πουλερικά και κουνέλια 


+3°0 37 

+6°ε 

+4°0 

+4°0 37 
+ 6 ° 0 3/ 

+4°0 3/ 47 

πρέπει πάντα να μεταφέρσνται 
σε τηκόμενο πάγο 

+ 6°0 

+7Τ 

+4Τ 


[Εάν, ωστόσο, κάποιος πρέπει να επαληθεύσει την θερμοκρασία του τροφίμου, αυτό θα γίνει σύμφωνα με την 
διαδικασία που αναφέρεται στο προσάρτημα 2, παράρτημα 2 της παρούσας Συμφωνίας.] * 7 


11 Εκτός από καπνιστά, αλατισμένα, αποξηραμένα ή ζωντανά ψάρια, ζωντανά μαλάκια και ζωντανά 
οστρακοειδή. 

Εκτός από προϊόντα σταθεροποιημένα με αλάτισμα, κάπνισμα, ξήρανση ή αποστείρωση. 

Κατ’ αρχήν, η διάρκεια μεταφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες. 

“Φρέσκο τυρί” σημαίνει τυρί μη ώριμο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) το οποίο είναι έτοιμο για 
κατανάλωση αμέσως μετά την παραγωγή και το οποίο έχει περιορισμένη περίοδο συντήρησης 
Η τροποποίηση σε αγκύλες ετέθη σε ισχύ στις 14 Νοεμβρίου 1996* σχετίζεται με το νέο προσχέδιο του 
παραρτήματος 3 (δείτε Ο.Ν. 156.1996ΤΚΕΑΤΙΕδ-2). 
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Άρθρο 2 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2003 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34* ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΕΙΕΧ 223211 ΥΡΕΤ (3Η * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΙΙρ: νννννν.θΙ^Γ - β-ιτΐ3ίΙ: \λ/θ&γπ 351 θγ @ θί.ς|Γ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ -Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310) 423 956 
(210) 413 5228 
(2610) 638 109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1 
ΛΕΣΒΟΣ -Αγ. Ειρήνης 10 


(2410)597449 
(26610) 89157 
(26610) 89105 
(2810) 396 409 
(22510) 37 181 
(22510) 37 187 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 θιιιό. 

• Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 ευ ιό για κάθε επιπλέον σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευκο 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

Μηνιαίο 

60 

Αναπτυξιακών Πράξεων 



Α' και Β' 

3μηνιαίο 

75 

και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ετήσιο 

75 

Α', Β' και Δ' 

3μηνιαίο 

90 

Νομικών Προσώπων 



Α' 

Ετήσιο 

180 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Ετήσιο 

75 

Β' 

Ετήσιο 

210 

Δελτίο Εμπορικής και 



Γ 

Ετήσιο 

60 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ετήσιο 

75 

Δ' 

Ετήσιο 

150 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

75 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

75 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

75 


Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή Ωϋ - γοπι για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 ευτο ανάτεμάχιο, 
ύστερα από σχετική παραγγελία. 

Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 ευτο ανά σελίδα 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙηΙεπΊβΙ 


Τεύχος 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 
2531 


Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 
3512 


θυιΌ 

θυιΌ 

ΘΙΙΓΟ 

θυιΌ 

205 

10,25 

176 

8,80 

293 

14,65 

205 

10,25 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


293 

14,65 

147 

7,35 

147 

7,35 

88 

4,40 

59 

2,95 

ΔΩΡΕΑΝ 


30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 


59 

2,95 

30 

1,50 

ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


ΔΩΡΕΑΝ 

- 

ΔΩΡΕΑΝ 


2.054 

102,70 

587 

29,35 

205 

10,25 

88 

4,40 



352 

17,60 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

Γ' (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε. Π. 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

Α', Β' καιΔ' 

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 ευτο ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος 


* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του 
ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηίβιτίθΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων 
ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της 
συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουάριου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. 

Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από Οδ.ΟΟ' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 











































